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Angustiante imagen registrada ayer en Frederick, Maryland, Estados Unidos. Dos aviones que hacían Bogotá. El sismo de ayer se sintió en las canchas | 
evoluciones sobre un campo, chocaron en el aire, como aquí se ve. Y se despedazaron. Sin embargo, sus  defútbol. Aquí se ve a “hinchas”, despavoridos, sal-| 5 
pilotos, H. C. Jones y Arnold Quarter, sobreviven al desastre. (Radiofoto de AP especial para CRONICA.) - tando la alambrada para estar en el “field”. (P. 2).! y| 


MARCACION Por BASURTO 


| En 

- | Andancette, 
Francia, 

| un tren 
chocó con un 
' camión 
y lo 

arrastró 

hasta 

este puente, 

| en donde, 
al salir 

| de vías, fue 
| embestido 
por un 

| tren 
de carga, 

| El camión, 
señalado 

| por una 
| flecha. 
? | 


(Radiofoto 
de AP 
—Perdón... ¿no pueden marcar el límite con 


para 
Chile, así se terminan los líos de una vez... CRONICA). 
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Euenos Aires, Martes 6 de Setiembre de 1966 


50 Muertos en Laos: 
Inundación y Pillaje 


BANGKOK, 5 (Reuter). — 


IGNORAN QUIEN 
ERA HITLER... 


La inundación de la planicie EN EL MUNDO 
de Mekong, al Nordeste de | [ EN ALEMANIA ! - 
Tailandia ha provocado la RECIFE, Pernambuco, 5 (France Presse). 
muerte de unas 50 personas, BONN, 5 (EFE). — Al realizar una encuesta entre — El funcionario norteamericano Charles 


mientras helicópteros norte- 
americanos han trasladado 
a lugar sezuro a otras diez 
mil, sezún trasrendió oficial- 
mente hoy en esta capital. 
Misntras las aguas del des- 
bordado Mekong siguen au- 
mentando su nivej, comien- 
zan a escasear los víveres 
habiéndose duplicado casi 
los precios de Jos que pue- 
den adavirirse todavía. 
Saqusadores a bordo de 
lanchas a motor han estado 
cometiendo actos de pillaje 
en las viviendas que han 
' quelado desiertes por sus 
morsd-res, amparándose en 
la osewridean de la noche gue 
se ha visto aumentada con 
los cortes de energía eléctri- 
ca, expresan las informacio- 
nes periodísticas, 


USA: 640 VICTIMAS 
DESDE EL VIERNES 


NUEVA YORK, 5 (EFE). 
— A las 8 GMT (4 hora ar- 
gentin2) el número de victi- 
mes por accidentes desde 
que se inició el actua] fin 
de semana a las 18 horas del 
viernes, ascendía a un total 
de 647. De el'as, 523 corres- 
ponden a accidentes de ca- 

rretera, 71 ahogados, 9 por 
accidentes de aviación y 37 
por accidentes varios. 


saben quién era Hitler. 


que otros 12 demuestran 


l de Alemania”; 


sus barreras. 


pudiera intervenir. 


bunales. 


7 


un centenar de alumnos de alrededor de diecisiete años 
de edad, estudiantes en escuelas profesionales de Hazssen. 
un grupo de pedagogos y sociólogos alemanes han des- 
cubierto que todos ellos tenían muy poca idea de la más 
reciente historia de su país, 


Solo nueve de los encuestados supieron explicar co- 
rrectamente lo que ha sido el “Tercer Reich”, mientras 
“tener una idea aproximada 
del asunto”. Sobre la personalidad de Hitler ha habido 
contestaciones tan sorprendentes como: “Ultimo dictador 
“hijo de un sencillo ciudadano”; 
cabo”, o “presidente del imperio austríaco”, 

e Accidente en Francia: Cinco Muertos 

ANDANCETTE, Francia, 5 (France Presse). — Cinco 
personas murieron y quince resultaron heridas en un 
accidente ferroviario que se produjo esta madrugada eer- 
ca de la localidad de Andancette, en la vía del rápido 
Paris-Briancon. El accidente se produjo cuando dicho 
tren arrolló a un camión en un paso a nivel custodiado, 
pero que por razones que se ignoran no había bajado 


e México: se Fugaron 17 Delincuentes 
CHILPANCINGO, 5 (EFE). — Diecisiete peligroses de- 
lincuentes, que se encontraban sujetos a investigación en 
la cárcel de esta ciudad, se fugaron ayer y se internaron 
en la sierra, donde son buscados por la policía. y 
e Motín en un Penal de Gran Bretaña 
LONDRES, 5 (France Presse). — Un motín estalló esta 
mañana en el penal de Parkhust (isla de Wight), en el 
sur de Inglaterra, en donde se encuentran detenidos varios 
“piratas del asalto al tren postal”, anunció hoy el Minis- 
terio del Interior. Los amotinados se negaban a trabajar. 
Se produjeron algunas luchas violentísimas mientras los 
guardianes los conducían a sus celdas, uno por uno, y éstos 
tuvieron que utilizar gases lacrimógenos e incluso disparar 
al aire para acabar con la huelga. 
e Se Ahorcó en una Plaza Pública 
GUANITA, Puerto Rico, 5 (EFE). — En una plaza pú- 
blica de esta localidad ha aparecido el cadáver del soldado 
Angel Pacheco, de 20 años. Varias personas declararon a 
la policía que fueron testigos presenciales del hecho, ya 
gue observaron con extrañeza, primero, y con horror des- 
pués, que el soldado se quitó su correaje y haciendo un 
nudo en el mismo fijó un extremo en un árbol y el otro 
en su cuello, encogiendo las piernas y produciéndose la 
muerte por asfixia antes de que ninguno de los presentes 


e Piden la Muerte de un ex Ministro 
JAKARTA, 5 (ANSA). — El fiscal pidió hoy la pena 
de muerte en el proceso contra el ex ministro de Sukarno, 
Jusuf Muda Dalam, director del Banco Centraj de Indone- 
sia, acusado de estafa de bienes públicos por un valor de 
casi 300 millones de dólares, Dalam es el primero de Jos 
ocho ministros del gobierno de Sukarno, anterior al golpe 
de estado del otoño pasado, que comparece ante los tri- 


ocasional. 


y que algunos ni siguiera 


el asesino, 


“un 


e Antigua Tradición 


BOGOTA, Colombia, 5 
(Associated Press, ANSA y 
EFE). — Dos nuevos tem- 
blores de tierra de muy po- 
ca intensidad, apenas re- 
gistrados en el Observato- 
rio Meteorológico  Colom- 
biano, ocurrieron esta Ima- 
ñana en Bogotá. Según in- 
formaron funcionarios del 
observatorio, los dos movi- 
mientos alcanzaron apenas 
una intensidad de 2 en la 
escala internacional de 1 
a 2 E” 

Ocho muertos y más de 
40 heridos, varios de ellos 
de extrema gravedad, es el 
último balance de las víc- 
tímas que provocó el vio- 
lento sismo de ayer en esta 
capital. * 

Se sabe que las pérdidas 
materiales son cuantiosas. 

Se ha informado que el 
epicentro del fenómeno es- 
tuvo situado a unos 80 ki- 
lómetros de Bogotá. El sis- 
mo, que duró 27 segundos, 
constituye el más violento 
ocurrido desde 19383. 

Se destaca la caida de 


NULTIMA SEMANA 


PASTEUR Z20202-226 y 256; 


POR ORDEN DE: * 


US 


AUTOMOVILES: Kaiser “Manhattan” 55 (sed. 4 ptas-). — 
CAMIONETAS: IKA (Estanciera) 58/60. — JEEPS: IKA 
58/60. — PICK-UPS: Ford 57/62; Dodge 60; IKA 58/60/62. — 
OMNIBUS: OM Super Taurus 53; Ford (alemán) 57. — 
FURGONES: OM 54; Bedford 57; Ford 58. — CAMIONES: 
International] 48/57; Fred O'Cooper: White 52; Ford 58/60; 
FWD 48; Thornycroft 54. — MOTORES: Industriales: G.M.; 
Cummins; Lufkin; Bobn Kahler; Man; Fiat; Buda; Supe- 
rior. De automotores: Ford; Willys; IKA; Chevrolet; 
Mercedez Benz; Perkins: International: etéctricos: (hasta 
30 HP.), Elin; Siam; AEG; etc, — MAQUINARIAS: Moto- 
niveladoras (rusas); Trépanos; Guardarroscas; 'Torres de 
perforación; Equipo motogenerador de 18 KVA; Alternado- 
res Van Kaik de 30 KVA; Eguipos Rayos X; Hormigonera; 
Compresores; Coser industrial: Bombas; Terrajas;. Aparejos; 
Mezcladores; Lavarropas; Equipos de bombeo; etc, — REZA- 
GOS Y VARIOS: Repuestos diversos p/automotores y ma- 
quinarias; calentadores; cocinas; cartulina; radiadores; cajas 
de maniobras eléctricas; casillas de aluminio; productos, ins- 
trumentos y elementos medicinales; cubiertas; radiadores; 
cables Y/acero; tanques; bierros; Acero; Fundición; tambo- 
Tes de 200 lts.; ete. 


BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 


AUTOMOTORES - MAQUINARIAS 
MOTORES - REZAGOS Y VARIOS 
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REMATE OFICIAL — CON BASE 


EXHIBICION: a partir del 5/9/66 en Almacenes Plaza Huin- 
cul (Prov. de Neuguén); lunes a viernes de 3 a 13.30 hs. y 
sábados de 8 a 11.30 hs-; Torres de perforación: Yacimientos 
de Aguada Baguales (situado aprox. a 35 kms. al Noroeste de 
Plaza Huincul), Barda González y Campamento N* 2, Zona 
N 1 (aprox. a 12 y 5 kms. respectivamente, al noroeste de 
Plaza Huincul); Cerro Lotena (aprox. 70 kms. al noroeste 
de Plaza Huincul) y Centenario (aprox. a 10 kms. al noroeste 
de la ciudad de Neuquén). 
REMATE; El día 18 de septiembre, a las 9.30 hs., en el Cine 
Petroleum, Plaza Huincul; Prov. de Neuquén. 
Informes y Prospectos: En los lugares de exhibición y en 
Esmeralda 660, Of. de Informes (Pta. Baja) y Of. de Oper. 
Oficiales (4% piso, 'T. E. 35-4684), CAPITAL FEDERAL, Junes 
a viernes de 14 a 20 hbs- 
RESULTADO SUJETO A LA APROBACION DE LA ENTI- 
DAD VENDEDORA, QUE SERA DADO A CONOCER AL FI- 
NASCIZAR EL ACTO DEL REMATE. 
SE ACEPTAN OFERTAS BAJO SOBRE: Personalmente, 
e ras 660, Pta. Baja, Capital Federal, hasta el día 
PAGOS: En efectivo o con cheques certificados contra este 
¡ADCO. : 


CRIMEN DE RECIFE: LO MATO) 
PORQUE LO HABIA DESPEDIDO 


Foster Lee, encontrado bárbaramente asesi- 


nado la semana pasada en Recife, pagó con 2 
su vida el despido rutinario de un empleado | Alves, “Bebe”, los dos hombres 


Tal es en su trágica ironía Ja contlusión 
que se desprende de la confesión hecha' por 


El portero del edificio donde vivía Lee, 
sobre el que recayeron las sospechas inme- 
diatamente, dado que desapareció la misma 
noche del asesinato de su inquilino, fue 
arrestado el sábado en un bar de Recife 


Da Silva, que recibía habitualmente de 
Charles Foster una pegueña retribución ¡por 
ciertos servicios ocasionales y trabajos do- 
mésticos, juró vengarse del norteamericano 
porque éste lo había despedido recientemen- 
te acusándolo de diversos robos. 


Desastroso Saldo del Sismo en Bogotá; 
Regístranse Nuevos y Leves 


parte del techo de una igle- 
sia en momentos en que se 
celebraba misa. Resultaron 
gravemente heridos el pá- 
rroco y varios fieles. Se 
considera que el sismo fue 
de grado 5 en la escala in- 
ternacional. 


Ja “frontera” Nordestina, Luis da Si 


peáxridolo con'una barra de hierro hasta 
cerle perder el conocimiento. 4 
1 : 17 va 18 

o Con un Destornillador- 
Luis da Silva y su cómplice amordas 
y ataron a Lee, que se encontraba de 
necido, y el portero lo ultimó finalh 
perforándole la garganta y el lado 12qui 
¡del pecho econ ocho golpes de destormil 
que dejaron a la víctima semideeapitáda Y, 
pia Juego el cadáver e 
cuarto portero que, de madrugada 
gresó solo al lugar del crimen, lavó el 
vimento y transportó el cadáver en el 


2 


equipajes del automóvil . i 


Temblores 


El gobierno nombró h 
una comisión que se enc: 
gará de tasar los d 
causados por el temblor, 
pecialmente en viviendas 

Todavía no se ha hef 
ningún cálculo sobre el y; 
lor de los daños. a 


con una sola cuota de 


s4,940 


.se lleva juntos 
los 4 artículos de cada 
una de estas ofertas: 
y los paga ie 
TODO EN CUOTAS de 


A IIA 


Cromo 6.4 


PLAN 


EQUIPE 
SU HOGAR 
con 


1 Cocina AURORA 
(Mod. 300) de 3 homalles 


1 Heladera AURORA 
(4-7) de 196 qu ; 

1 Calefactor Real Infrarrojo 
AURORA (Modelo Grácill 


1 Calefón AURORA 
(G-16) de 16 litros. 


a - == 
COME) TA Vr coNETA 


E) 
E 
1 Lavarrogds BGH COMETA 


1 Batidora BGH COMETA 
(6 1 Lustrosspiradora) 


d Licuadora BGH COMETA 


franklin 


EN 

1 Heladera FRANKLIN 
tna ' 

% Lavarropas FRANKLIN 
111 LLE 

ladio FRANKLIN 
. Nadia FRAN lo eléctrica, 
1 Licuadora FRANKLIN 


IMPORTANTE PARA NOVIOS O QUIEN SE MUDA: 

Ud. puede adherir al plan ahora 
y le, MANTENEMOS. EL P O has! 
la fecha en que necesite retirar'la mer 
eb ' obre otros artículos para qstó Interesantif 
bid ml 


a 1055 - 697 
artin 1418 
Caseros 3000 - 91-2222 
Viamonte 826 - 35-0811 


| 
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LANCASTER, Ohio, 5 (Reuter). — En 
aparente respuesta al plan de paz propuesto 
recientemente por el general Charles de 
Gaulle, el presidente Lyndon Johnson ma- 
hifestó hoy que Estados Unidos está dispues- 
bo a trazar un programa para evacuar sus 
tropas del convulsionado Vietnam del Sur, 
él Hanoi hace otro tanto. 

“Si alguien me muestra un plan con las 
fechas en que cesará la infiltración y se 
replegaren las fuerzas nordvietnamitas que 
actualmente se hallan en el Sur, presentare 
de inmediato un plan similar para el retiro 
de nuestras fuerzas de Vietnam”, “destacó 
el primer mandatario norteamericano. 

Las tropas de Estados Unidos se hallan 
en Viebtoam debido a una agresión y “regre— 
sarán a su patria tan pronto como cese di- 


en un paso a nivel. 


El autobús, cuyo conductor aparentemente no perci- 
bió la presencia del tren al aprestarse a franquear el cru- 
ce a nivel, fue arrastrado una distancia de 200 metros y 


quedó completamente destruido. 
Inmediatamente, 


Omnibus Atropellado 
por un Tren, en Chile 


SANTIAGO, 5 (Reuter). — Dos muertos y 16 he- 
ridos —de los cuales 7 se hallan graves— fue el saldo 
de un accidente ocurrido cerca de Paine, a 50 kilómetros 
de Santiago, al embestir un tren de carga a un autobús 


los heridos fueron conducidos a los 
hospitales más próximos, auxiliados por los yecinos del lu- 


Y 
y 


cha agresión, siendo sus bases transforma- 
das para que cumplan cometidos pacíficos 
y constructivos”, agregó. 

El presidente formuló tales expresiones en 
el curso de una gira que realizó por locali- 
dades de Michigan y Ohio aprovechando el 
Teriado del Día Nacional del Trabajo, en 
la que también se refirió a otras cuestio- 
nes de política exterior y a problemas in- 
ternos tales como el costo del programa de 
asistencia médica para ancianos y los peli- 
gros de la inflación, 

En el marco de la política exterior, John- 
son dijo que bajo determinadas cirecunstan- 
cias algunas fuerzas norteamericanas po- 
drían ser retiradas de Europa, pero en tal 
caso esa medida tendría que ser resuelta 
por la OTAN en su conjunto. 


MULA ALEIDA OIL NARA 


UNA EMBARCACION CHINA 


PEKIN, 5 (France Presse). — El Ministerio 
chino de Defensa protestó hoy, en una decla- 
ración publicada por la Agencia China Nue- 
va, contra el ataque de una flotilla mercan- 
te china, el 29 de agosto, por parte de avio- 
nes norteamericanos. > 

El documento indica que un barco fue 
hundido, obro sufrió daños, 7 marineros chi- 
nos resultaron muertos y otros 7 heridos. 

“Se trata —afirma el Ministerio de De- 
fensa— de un hecho muy grave, de una nue- 
va provocación del imperialismo norteame- 
ricano hacia China Popular, al mismo tiem- 
po que continúa su guerra de agresión en 
el Vietnam”. 

“Los aviones norteamericanos —añade el 
Ministerio— atacaron reptniinamente la flo- 
tilla, bombardeándola y ametrallándola du- 


gar y las autoridades. La catástrofe pudo ser peor aún, 


ya que el tren no iba a gran velocidad, 
e Avión: Cayó dos Veces 


SANTIAGO, Chile, 5 (EFE). — Un avión civil del 
Club Aéreo de' Tobalaba de esta capital protagonizó un 
espectacular accidente en El Fundo de las Mercedes, en 
las proximidades de la ciudad de San Fernando, 
kilómetros al. Sur de Santiago, cuando por dos veces con- 


secutivas se precipitó a tierra, 


El avión Cessna, piloteado por Alejandro Grez, debió 
efectuar un aterrizaje de emergencia en dicho predio, 


debido a una falla mecánica. 


El piloto, una hora después, creyó que el percance 
había sido superado y levantó vuelo, cuando la máquina 
cayó por segunda vez, pero en esta oportunidad se dio 


vuelta de campana. 


Porms sieelió4 paro domos. Ullimer 500 pores de MOCASINES 
y GACELAS, Nros. 4 ul 40, También BONITAS porc niños 
IAPATILLAS de corderor. Nros 18 0133. $193 


to cr ML, 
A MEDIODÍA 
2.000 Porsz poro damos, MOCASINES "y 


. GACELAS, varios modelos en curo o 3a- — crón, plonta de 
sura, plena goma Nos. 34-49 $ 290 — )y 2) pl 28 


-19 merrán o pego, tombién en gomuro, 


GRAM SURTI 
EM ZAPATILLAS 
DE ABRIGO Y 
BOTAS DE LLUVIA 


2.000 pores da CALZADOS pora cobo- 
lloros, con cordones o MOCASINES en 
cuero merrón 9 negro, planta de goma 
e suelo, Nox. 389144 ..... $ 490.— 


ROJAS 25 


Pra. JUNTA - CABALLITO 


1,900 Porei de Regies MOCASINES en cue= 700 pares de LUIS XV, varios modelos 
ió en cuero negro, marrón o color suela, 


1 5390 taco de 5 cm. Nos. 34 ol 40 $ 390 


ROJAS 62 


SUCURSAL - DEPOSITO 


a 280 


11,500 Pares, YARON o NIÑA en cuera mo- 


INDUSTRIA 
ARGENTIMA 


Y MILES DE 
OFERTAS MAS... 


en CALZADOS DE 
ULTIMA MODA para 
DAMAS, CABALLEROS 


y NIÑOS 


rante tres horas. Este ataque deliberado no 
constituye en ningún momento un incidente 
aislado”. 

El texto agrega que el 31 de julio, así co- 
mo el 6 y el 12 de agosto, aviones norteame- 
ricanos sobrevolaron igualmente a escasa 
altura varios barcos mercantes chinos en el 
golfo de Bac Bo, al Oeste de la isla de Bach 
Long y aj Sur de Mong Kai. 

“El ministro chino de Defensa —concluye 
diciendo la declaración— protesta enérgica- 
mente contra esas incursiones de la ayia- 
ción norteamericana. Además, advierte se- 
riamente a lcs aviadores norteamericanos 
que los 700 millones de chinos no admiten 
esa coacción, y que el gobierno de los Esta-= 
dos Unidos cargará con la responsabilidad 
de las consecuencies de esas provocaciones”. 


vino para 
su paladar 


ROSADO TINTO |CLARETE |BLANCO 


Elaborado y fraccionado por sus productores: 
GRECO HERMANOS S. A. 


_ ___— —————— 


¡VINO CON TODO! 


VINO 


Paurgaro 


Lleve a su mesa VINO PANGARO... 
siempre viene con ese exquisito 
sabor ¡propio de las mejores uvas! 
Además... un riguroso control de 
elaboración y una sólida experiencia 
permiten que usted guste en 
su mesa esa insuperable calidad 
de¡VINO¡PANGARO. Enj cualquiera 
de sus cuatro tipos: tinto, 
rosado, Cclarete o blanco... 
¡guste la calidad superior 
del VINO PANGARO) 
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RIO DE JANEIRO, 5 (France Pres- 
se). — La noticia de que en el seno 
de la Organización de los Estados Ame- 
ricanos se habría producido cierta di- 
visión, formándose dos grupos antagó- 
nicos, fue recibida con mucho interés 
en Jos círculos diplomáticos de Río de 
Janeiro. 

La novedad fue ampliamente difun- 
dida por la prensa brasileña, que pu- 
blicó declaraciones del embajador ar- 
gentino ante la OEA, Eduardo Roca, en 
el sentido de que “ocho países del con- 
tinente se reunirán para estudiar la 
organización de la conferencia de pre- 
sidentes americanos”, 

Esos países son: Argentina, Brasil, Es- 
tados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Mé- 
xico, Paraguay y Uruguay. 

Ya en vísperas de la reunión de Bo- 
gctá entre los presidentes de Chiie, Co- 
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AL AGUA ALBA. Y 


perfecta termina 


ENDUIDO PLASTI 


es de fácil aplicación COn espátula, 
con rodillo; se 
ficies suaves y lisa 


sea; economiza Mm 
A ONALBA al color del acabado y seca 


lombia y Venezuela y los representan- 
tes de Perú y Ecuador, se había no- 
tado en Río de Janeiro y en otros cen- 
tros políticos del continente, cierto re- 
celo, pues esa reunión era considerada 
como contraproducente para el mante- 
nimiento de la unidad del hemisferio. 

Se notó, sin embargo, que existían 
divergencias de carácter más profundo 
en el seno de la OEA, que amenaza- 
ban la cohesión necesaria para vigori- 
zar el sistema interamericano. 

Es por ello que la divulgación de la 
noticia no causó sorpresa en Río de Ja- 
neiro, donde se reconoce que de con- 
cretarse esa división se hará más di- 
Sícil aún encontrar solución a los ya 
numerosos problemas de la OEA. 

La cancillería brasileña, por su parte, 
había manifestado últimamente en di- 
versas oportunidades que era necesario 
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erno y práctico aliado para la 


TOMANDO PERFILES MUY AGUDOS | Y MARIDO VALERO 


obtener un acuerdo de las Opiniones de 
los miembros de la OEA, por lo que tá- 
citamente había aceptado un aplaza- 
miento de la discusión sobre la creación 
de la fuerza militar interamericana. 


De acuerdo con algunas opiniones re- 
cogidas hoy en los medios diplomáti- 
cos de Río de Janeiro, esta nueva si- 
tuación agudizaría Jas discrepancias 
existentes entre algunos miembros del 
sistema, aplazando el hallazgo de una 
solución para numerosos problemas, 


e Reunión Antártica 


SANTIAGO, 5 (Reuter). — El pró- 
ximo mes de noyiembre se celebrará, 
en esta capital, la VIII Reunión Con- 
sultiva del Tratado Antártico, a la que 
asistirán representantes de los doce paí- 
ses signatarios de dicho documento, 


rayadu= 
alisarla 


= T.E. 


FORT LEE (Nueva Jersey), 6 (EFE). — Ten 
sea protagonizó una joven recién casada cuando, $ 
la una de la madrúgada, tres atracadores penetraron 
hotel, y tras amenazar al conserje se apoderaron de 
dólares que había en un cajón. Al abrirlo, sonó un 
ma con la estación de policía más próxima, lo q 
que ésta llegara de inmediato. 

Al verse rodeados, los bandidos abrieron fuego $ 
la, policía, causando la muerte dé un agente. Otro de $ 
trató de huir escalando un muro, y al ver que no 
posible se introdujo en un automovil que Jentamenti 
gaba por la carretera, apuntando a su' conductor e 
pistola, ordenándole huir de inmediato, Como éste se 
a hacerlo, tomó a una joven que iba junto al ' 
—resultó ser la esposa de éste, y que recién €: 
disponían a pasar la noche en el. hotel— y suje 
por los brazos amenazó con matarla si no se lé0 
Pero resolvió bajar del coche con la joven por escudo 
tante en que el marido de la joven $acó un arma 
guantera y lo persiguió. El-atracador, en un mo) 
do, tropezó y cayó, siendo capturado por-el marido, 


OTRO CRIMEN MULTIPLE 
EN EE. UUV.: 5 VICTIMA 


TEXAS, El Paso, 5 (Asso- [| mortalmente com un 
ciated Press). — Un ex pre- | calibre 22. Anteriormen 
sidiario fue detenido bajo la | Alberth H. Mearse, de% 
acusación de asesinato, des- Años, y su esposa, Alby 
pués de haber dado muerte de 74, habían muerto en 
a un hombre a tiros y ata- departamento contiguo al 
cado a cuchilladas a cuatro | gollados con un 
pio ica, ei luego de carnicero, 
uego a sus departa . ES 
Ra DEtsonA bn as 5 mas autoridades reis 
del fuerte Bliss, de El Pa. identificar al sobrevivil 
so, eludió el ataque del fe- UePuaDia estado ¡quer 
TOZ asesino encerrándose en del Pe de tas Dociad 
un baño. El asesino, según spaiamenta Elo 
las autoridades, trató de de- Según la policía, el 
rribar ja puerta de éste con | J12du declaró que pudo es 
un rifle, pero emprendió la | “apar a tiempo 0 
huida al oír la sirena de los | 4U€ €l , 20 4 > 
vehículos policiales que se golpear la puerta y a 
acercaban. gritos "para que 
Leopoldo Morales, hijo, de | SU escondite, é 
26 años,- de El Paso, fue La policía informó q 
acusado del asesinato de una Morales cumplió 18 
de las víctimas, el conscrip- de prisión en una Ci 
to del ejército Michael Aríz, federal por violación de ll 
ley que prohibe el transpó 
te-interestatal -de mujere 


de 23 años. 
con propósitos morales, — 


Artz y su esposa Pamela, 
de 18 años, fueron heridos 


n 


No Permiten una Reunión 
UCRP en Plaza Congreso. 


En un comunicado dado a publicidad por la” Sección 
Ceremonial de la Policía Federal, se informó que esa té 
partición no permitirá la concentración pública que el Mo: 
vimiento de Acción y Lucha de la Unión Cívica Radical 
del Pueblo pretende realizar hoy en Plaza Cohgreso, | .] 

La concentración ha sido prohibida y la Policia Fe) 2 
deral anunció que, además de no permitirla, A 
do acto o manifestación callejera que tenga relación e0 
esa reunión. A pesar de que los organizadores! del atlo' 
habrían sido oficialmente notificados de la resólución po: 
licial, se presume que intentarán igualmente relhirse 
hora y en el lugar previsto. es 


Ey 


MERCADO DE CAMBIO: 


Sin Variantes : 
La semana en el mercado de cambios abrió sin varia te 
Tanto los valores del dólar oficial, como del dólar parale 
se mantuvieron en los niveles del viernes último. 


DOLAR “NEGRO” 


Tipo Comprador Tipo Vendedor 


$ 223.— $ 229.— 


Libre Vendedi 


Países  * Billetes Oro 
Anterior 
1 Libra -esterilma 610.— 600.70 
1 Dólar (EE UU.) 218.— 215.50 
100. Francos franc. 4.450.— 4.391:90 
100 Liras .. za 35.— 34.59 
100. Pesetas 365.— e 360.80 
100 Marcos 5,459. — 404.75 
100 Florines 6.040.— 3 .966.10 
100' Francos belgas 435.— [3] 432.95 
100 Francos suizos 5.079.— <£ .982.35 
100 Pesos mexic. .-1,780.— 3 .7126.15 
100 Pesos uruguay. 339.— a 344.80 
100 Cruceros ...... 10.70 [e] El 
100 Escudos porbug. 714.— 75l. 
100 Coronas danes. 3.160.— oz 3.114, 
100 Coronas mor. .. 3.050.— mi 3.015. 
100 Coronas suecas 4.231,— Es 4.166. 
100 Chelines austr.  870.— 836.1: 


ESQUINAS. DEL AHORRÓ 
BOEDO Y PAVO 


Hay ropero, placard $ 
y comedor en juego i 
3 


7 >> 


NM . Es 
- $-2.000 35 ANTICIPO 


SAN JUAN: PERIODISTA EN LIBERTAD 


SAN JUAN, 5 (De nuestro corresponsal). — El juez 
del crimen, doctor Américo Aguilar, ordenó la inmediata. 
libertad del director del periódico local “El Viñatero”, se- 
for Enzo Valentín Manzini, que había sido detenido bajo 
la acusación de “desacato al gobernador de la proyincia” 


TIBLE 


(ES 


Ú CARCEL A BARBIERI, POR ABUSO 
/ DE AUTORIDAD Y MALVERSACION 
Y ADOS MAS, POR “NEGOCIADOS” 


t 5 califican sus delitos de participación des la Comisión popular pro-defensa del 

E cel MIGUEL e ende LS criminal en negociaciones incompatibles, | Ingenio La Florida. El organismo envió 
NO o Casas dictó hoy | en dos oportunidades, de acuerdo a ar- | un telegrama al Presidente de la Na- 
dao de ona ón en la causa que se si- | tículos 45, 265 y 55 del Código Penal por | ción teniente general Juan Carlos On- 
gue Conte: E ex gobernador de la pro- | 10 que deberán ser detenidos para cum- | ganta, gestionando la reapertura de la 
= vincia profesor Lázaro Barbieri, cali- | plimiento de auto de prisión preventiva, a e 


ficando sus delitos de abuso de autori- | dictado en la fecha, e Congreso 
Y dad en tres oportunidades y malversa- De acuerdo a la calificación de los de- El Congreso Extraordinario de Em- 
ción de caudales públicos, en los térmi- | .Jitos los acusados pueden obtener ex- | pleados de la Industria Azucarera con- 
nos.del artículo 248 del Código Penal, carcelación y por ello sus abogados de- | tinúa en tanto sus deliberaciones. Trata 
En lo que respecta a Juan Carlos En- fensores han iniciado de inmediato ges- el futuro de la mencionada actividad, 
rico, ex secretario de Obras y Servicios | tiones, aunque se afirmaba en horas de | la superpoblación de Tucumán, el plan 
Públicos, se califica su delito de nego- esta tarde que recién podrían recobrar de diversificación y los problemas so- 
ciaciones incompatibles en los térmi- | la libertad mañana, antes del mediodía, dr a de la se 
nos de los artículos 55 y 265 del Código S s crisis, ía idea del orgamismo, finali- 
citado, en dos portimiardes. En cuanto 1 Ingenio La Florida zadas las deliberaciones, dar un docu- 
a Hugo Enrico y el ingeniero Patiño, se mento público. 


Li FALLECIMIENTO: 
|| INVESTIGARAN 
:: EN EL MALBRAN 


de El Ministerio de Asisten- 
Y cia Social y Salud Pública 
En; dio a conocer, en el día de 
$ * la fecha, el siguiente comu- 
di nicado. “Ante lo informado 
por el Instituto Nacional de 
hs Microbiología “Carlos  G. 
vias Malbrán”, en relación al 
ni fallecimiento del agente de 
ion la sección Arbovirus, señor 
Só Bautista Antonio Druetta, 
| el subsecretario de Asisten- 
2 y cia-Social y Salud Pública, 
pol doctor Ezequiel Holmberg, 
añ considerando que deben 
im analizarse todas las cireuns- 
ai tancias que rodean el dece— 
era j So de Druetta, en forma 
acorde con la importancia 
ó ¿ del -problema. humano. que 
implica su fallecimiento y 
Mé estableciendo así mismo la 
Cál necesidad de estudiar ex- 
(€ haustivamente las medidas 
25 imprescindibles tendientes a 
ujel obtener: la máxima seguri- 
Ss. dad para quienes cumplen 
—p tareas en dicho estableci- 
miento, ha resuelto designar 
JM 21 profesor doctor Armando 
. Parodi, a la doctora Luisa 
: B. Guerrero y al doctor 
50 


Por otra parte ya inició. sus activida- 


pd ERA 


o 
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PARECIA IMPOS 


.. resolver la crisis que atravesaba el Frigo- 
rífico Lisandro de la Torre. Dificultades 
. y problemas de todo tipo: pérdida de jor- 
nales, disminución de faenas, quebrantos 
económicos de imprevisibles consecuencias, 
intranquilidad social. 


Alois Bathman, para, cons- : 
y fituídos. en comisión en. el 
Instituto Nacional de Mi- 
14 Crobiología, realicen las in- 
e vestigaciones conducentes al 
¡ logro de las finalidades 
R anunciadas”. 
as *- Una Denuncia 
7] En oportunidad del falle- 
ay fimiento de Bautista Anto- 
07 nio Druetta, las organiza- 
¿| Clones sindicales que hace a 
los gremios en que se des- 
envuelve el personal del 
Instituto. Ncional. de -Mi- 
crobiología, habían efectua- 
do graves denuncias desta- 
' cando las deficiencias de la 
sección  Arbovirus, 


CAP DEMOSTRO QUE NO ERA IMPOSIBLE 


Gon la participación: activa de su personal 
y la confianza de los usuarios logró: 


antt 
alel 


BARATO EN 
"CASA RUD” 


DIAZ VELEZ 4741 - Bs. As. 
T. E. 87:9023 
Calefón Universal ... $ 11.750 
Calefón Heineken ... $ 18.800 


ELIMINAR EL DEFICIT 
AUMENTAR FAENAS 


OCUPACION PLENA 


- ¡MM Calefón 6 lts. ...... $ 7.400 
y4d Bañera 5' (1,50 m) 15 

; E RADA $ 13.000 
ledd M Duchador Diógenes 
— AENA 


aye E 
SAI NS ; qUe. 
De 60 40. ae PA 
E AOS . AECE AA 
: O o ae e 
Asiento de po no sio que z 
AOS > e 


AO ARA OO $ 5.700 
Garrafa de 10 Kg. ..5 1.400 
Estufa (3.000 cal.) .. $ 3.960) 
Multifás con bronce- 

UA A Adan $ 14.006 
Leño 1000 a 7000 cal. $ 7,150 
Enceradora chata con 


VÍA corrio 5 ) 
Extractor de aire re- 

versible ooo oo $ 5.304 
Ventilador 16'* pie, 
AA A 
Hurlingham 15x30 19 $ 480 
Tabla de planchar 
LONG - omnia * a se ro de Jo . 
5 VIE - S - AR- p ee, “Có0 S e a S 
¡TBÚR MARTIN - HEINEKEN sulaUise qa Omery, Bhtes y + LAN , : SA O AR O A S 
IGGAM +ISANSUR - JHON- E le 7, 90% pas Et ; 
SON - SPAR - SIAM. GRAN- 


A ii a 


Cy Ñ ASESOR 
DES DESCUENTOS. - e e ha : lE, hal IAS: o de, miro o Estados: a, 
NECITA - MUEBLES CHYC ro Mr 2 eye Cobierciiala: Os iPargy O Udo E Dee Pre Lee NS 
% Dio, » SIMPLEX a lo IÓ A le; 0 ha sto, reso, Sin: Ma ines de "Orar [2 Lisa EN AOS NE 
mejores (precios de plaza » E in al 49 iz > de -* 10mpgo A S 2 as O 9 de da OS A Po OS 
STOCK LOZA COLOR NUE: qa e Po - > [Jona HA dias, 


VA LINEA, PILETA OVA- 
desa deessorios de em- 

Le. Mesada d E 
Tira £ acero a me 


E manient: 


AZULEJOS * SAN 


0.19. - “RECLAME 
SU MAPA ESPECIAL”. 


Piden que Renuncie 
el Decano Vivante 


LA PLATA, 5 (De nuestro corresponsal). — Con la 
autorización del decano de Ja Facultad de Ciencias Natu- 
rales y Museos, los estudiantes de esa casa de estudios 
realizaron una asamblea. Al término de la reunión, los 
estudiantes resolvieron solicitar al decano, doctor Armando 
Vivante, recientemente designado, que presentara su re- 
nuncia: El doctor Vivante redactó inmediatamente la di- 
misión y la elevó al presidente de la Universidad, doctor 
Santiago Gorostiague, quien lo citó horas después, soli- 
citándole que desistiera de su actitud. La cuestión aún 
no quedó resuelta y se espera una solución para mañana. 


e Incidente “Explosivo” en Córdoba 


CORDOBA, 5 (De nuestro corresponsal). — Unos dos- 
cientos estudiantes protagonizaron un breve incidente en 
la Ciudad Universitaria local Tras realizar un acto relám- 
pago, arrojaron un petardo contra la ventana del Pabe- 
llón “América” de dicha ciudad. La explosión del arte- 
facto no ocasionó: víctimas ni daños materiales, aunque 
si —como es lógico— la consiguiente alarma entre los do- 
centes y alumnos que se encontraban en el interior del 
pabellón atacado. Los autores del atentado se dieron a 
la fuga rápidamente y lograron desaparecer del escena- 
rio del hecho antes de la llegada de los efectivos policiales, 


e La Huelga de Hambre 


CORDOBA, 5 (De nuestro corresponsal). — Cuarenta 
y un estudiantes continúan Ja huelga de hambre que ini- 
ciaron hace 19 días en repudio por la ley N* 16.912. Los 
restantes han ido desertando, ya sea por consejo médico 
oO por otras causas. Se cree que Jos facultativos que atien- 
den a los huelguistas, ante el creciente avance de la debi- 
lidad de estos, ordenarán que la medida de fuerza adop- 
tada sea su:pendida definitivamente. Algunos alumnos 
han perdido ya más de li kilos de peso. 
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MOVIMIENTO PORTUARIO 
ENTRAN HOY 


Nombre Pabellón |Procedenc| Carga Giro 

N. Orleán|j Pasajeros [Dna. B 
Hamburgc| General 30 Espigón 
Amberes |General Dique 4 
N. York [General Dna. A 
Génova General D. Sud I 
S. Lorenzo] Completar¡Dna. D 


Venezuela] Pasajeros |D. Sud II 


Norteam. 
¡Argentino 
Belga 
Norteam. 
Italiano 
Liberiano 
Japonés 


“ENTRARON AYER 


Proeedene 


Del Norte 
Naviero 
Lukala 
Mormacglen 
C. Garibaldi 
Lambros 

Y. Marú 


Nombre Pabellón Carga Giro 
Ruan General 
Liverpool | General 
Valparaísc| General 
Marsella | General 
Rosario Completa: 
S. Nicolás| Completa: 
Argentino|S. Lorenzo| Petróleo 
Argentino| La Plata ¡Petróleo 
Arrentino/La Plata 'General 


SALEN HOY 
| Pabellón | Sale de: 
(12 2 


5" Espigón 
Dique 4 
Dique 4 
Digue 3 
Dársena C, 
D. Sud IL 
Dna.Inflam., 
Dársena E, 
Dársena C, 


Suizo 
Inglés 
Chileno 
Noruego 
Liberiano 
Italiano 


Buenos Alves, Martes 6 de Setiembre de 1966 


F.Schwager 
Palma 
Lavrentios 
Merilen 

] Georgias 
Ing.Huergo 
Uruguay 


Nombre Carga Destino 
General 
General 
Lastre 
Lastre 
Lastre 


Valparaiso 
Yokohama 
Necochea 
Rosario 
Rosario 


Rio Luján. 
Straak Cook 
Campero 
Entre Rios 
Palma 


Argenin 
¡Holandés 
Argentino 


Dna. B 
Dna. € 
Argentino¡Dna, C 
Noruego lDique 3 


SALFERON AYER 


Nombre ) Pabellón | Salió de: | Carga Destino 


Español Dársena A| Pasajeros 
Noruego ¡Dique 4 Lastre 
Argentino! Dna, Este | Lastre 


Monte Udala 
Eorgland 
I. Orcadas 


N ANTICIPO 
CANJEAMOS 1.890 


sus < por mes 


MUEBLES 15890 


VIEJOS por mes p> 


AV.SAN JUAN 2081 
AV. PATRICIOS 146 


Bilbao, 
Rosario, 
C. Rivaday., 


SIN 
INTERES 


OLIMPC 


Esmeral 


Martínez Paz Dirigir 


Aspectos relacionados con la actividad 
ministerial y otros importantes temas 
de actualidad nacional expondrá maña- 
na, a las 21, el titular de la cartera del 
Interior. El mensaje del doctor Enrique 
Martínez Paz será difundido por la ca- 
dena Nacional de Radiodifusión y los 
conoles de televisión. 

e Reestructuración 

El gabinete Económico y Social dío 
término al estudio de la proyectada re- 
estructuración de ministerios y, en par- 
ticular, las responsabilidades emergen- 
tes del nuevo planteamiento. De esta 
forma se dio cumplimiento a las directi- 
vas impartidas por el Presidente de la 
Nación en la última reunión del Gabi- 
nete Nacional. Cabe señalar que es muy 
probable que el Jefe del Estado, tenien- 
te general Juan Carlos Onganía, con- 
voque para mañana 2 una nueya re- 
unión del Poder Ejecutivo para dar 


aprobación a las tres nuevas leyes: De- 
fensa Nacional, de Ministerios y de 
Desarrollo, 


e Estudio de Precios 


En la subsecretaría de Comercio se 
continuó ayer con el estudio de Jas es- 
tadísticas sobre precios. de los. artículos 
de primera necesidad al 31 de agos'p 
último. Se trata de tener actualizada 
ja lista indicativa de precios en las bocas 
de expendio minoristas y en la etapa 
de intermediación. Sobre el particular 
un funcionario advirtió que, en “cuanto 
a costos, se admitirán algunas variantes 
de incrementos justificados, como el ma- 
yor valor de la electricidad y Otros ser- 
vicios, así como los recientes aumentos 
salariales. E] estudio quedaría finaliza- 
do en la fecha, pero no se tiene conoci- 
miento del plan concreto que se pondrá 
en marcha paras terminar con la pla- 


$ 
Y 


ga de “intermediarios” y “agioti 
e Más Vagones ds 
_ El Poder Ejecutivo aprobó los (o tras | 
tos suscriptos con dos empresas “dy 
triales radicadas en Campana ar 
Fe para la adquisición de 1.209 
destinados a los ferrocarriles argentino 
La empresa estatal es eximida del p 
de los recargos cambiarios a que hu 
lugar por la importación de cierios 
teriales que se utilizarán en la co 

ción de esas nuevas unidades. 


e Nuevo Funcionario - 


Asumió ayer el cargo el nuevo pe 
general de ENTel, señor Horacio Wi 
ger Chaves. Fue puesto en funciones 
el interventor en la empresa, coro 
Gustayo IEppens, quien destacó la 6 
laboración que presta la organizas 
sindical para alcanzar las mejores con 
diciones de eficiencia técnica. 


CAJA DE COMERCIO: 
ASESOR QUERELLADO 


Un caso de indefensión en perjuicio de una empleada, 
y de ocultamiento pertinaz a la justicia, motivó la presen- 
tación de una querella criminal contra el asesor letrado de 
la Caja de Comercio, por violación de los deberes de funcio- 
nario público, destrucción y ocultamiento de instrumentos 
y actuaciones administrativas. 

El hecho se originó cuando la señorita Aurora Barbieri, 
empleada técnica del mencionado organismo previsional, 
fue injustamente limitada en sus servicios y separada de 
sus funciones por inadecuada aplicación del artículo 49 de 
la ley 16.432, violándose incluso el Estatuto del Personal de 
la Administración Pública. Ello sucedió el 2 de febrero de 
1962. La empleada interpuso, en tiempo y forma, recurso de 
apelación tontra la medida. Copia del escrito fue agregada 
al legajo de la recurrente y el original, con la fecha de su 
presentación, 2 de marzo del mismo año, elevado al asesor 
letrado de la Caja, doctor Alejandro Maqueda, existiendo 
los recibos y constancias pertinentes. Pero ese escrito de ape- 
lación, jamás apareció. Con distintas chicanas administra- 
tivas se eludieron varias reclamaciones efectuadas por la 
Cámara de Apelaciones y en un trámite que se prolongó por 
tres años, la Caja negó siempre que existieran actuaciones 
administrativas ni escrito de apelación alguno con relación 
a la señorita Barbieri. Pero finalmente aparecieron el ex- 

iente y el escrito, siendo necesario para que tal ocurriera 
apelar al fuero criminal y accionar en el procesamiento al 
letrado de la Caja. Ahora el caso está sometido a la Cámara 
Federal Contencioso Administrativa, mientras prosigue la 
querella criminal. 


MAS CRITICAS AL 
PROGRAMA “PASS” 


ON 


CRONICA DE PREVISION 


prAGOoS 
ESTADO. — Hoy paga julio-agosto en la zona su- 


y 
338 
E 


FERIAS: ANALIZARON 
AYER SU INTERNACION — 


Para estudiar la internación de las ferias francas, en 
lugares adecuados cedidos al efecto por la Municipalidad, 
se reunieron ayer los feriantes con las autoridades comu-= 
nales. La reunión se efectuó en horas del mediodía en 
local municipal de la calle Brandsen 2720, encontrándose 
presente el 95 por ciento de los permisionarios de las 20==* 
nas 1* y 2%. En toda la ciudad hay 14 zonas. 2 ) 

Hallábanse también el secretario de Abastecimiento, 
directores, subdirectores y demás funcionarios de esa” des 
pendencia municipal Estos representantes comunales ' ex=- 
presaron: que se trataba de ir solucionando los problemas 
derivados de la distribución de las ferías y conseguir un 4 
más eficiente servicio de abastecimiento para la población, $ 

Entre los asistentes se encontraban adémás permisiós 
narios de la feria 86, de la calle Honduras entre Medrano * 
y Salguero, quienes expusieron la seria situación que les * 
creó la medida que dispuso la internación de la misma en 
un local carente de las condiciones mínimas para su'fun-= 
cionamiento, al extremo tal que el propio capitán Green * 
señaló su inconveniencia, : 
o Casa de Baile 


Por decreto firmado por el intendente coronel. (HR) 
Eugenio Schettini, fue revocado el permiso de habilitación 
del local ubicado en la aveyida Figueroa Alcorta 74141 
que funciona como casa de baile, procediéndose a su clau 
sura. En los considerandos de la medida señálase que el 
código de edificación no permite en ese barrio el funcio= 
namiento de casas de ese tipo. í 


JULIAN MARIAS: SE 
HALLA EN EL PAIS 


Reclama un debate públi- 
co sobre el plan de refor- 
mas jubilatorias, la Agru- 
pación Inter-Asociaciones de 
Jubilados y Pensionados de 


burbana, el Nueyo Banco Italiano, la Caja Nacional de 
Ahorro Postal y el Banco Español del Río de la Plata; 
en la capital federal el Banco Pcia. de Buenos Aires en 
Once, Palermo, Parque Patricios, Riobamba, Suipacha y. 
Villa del Parque. Mañana en la zona suburbana el Banco 
Popular, y en la Capital Federal el Banco Nación, en 


Llegó ayer por la tarde al 
Aeropuerto de Ezeiza el 7 
prestigioso escritor y acadé= 
mico español Julián Marías, 
quién dictará, con el patro= 


VUELE 
AHORA POR 


A Compañía“Aeronáutica 


€ Conexión inmediata en Montevideo. 

0 Salida desde Aeroparque (Bs, As) 

e Cuatrimotores Super Constellation 1049 
0 Ventajosos planes de crédito, 

9 Consulte a su agente de viajes. 


da 823 » 92-4183 , 


la Argentina; en una decla- 
ración sobre el plan PASS. 
Entre otras consideraciones 
la entidad expresa que di- 
cho plan no señala en for- 
ma concreta cómo se in- 
corporarán los jubilados a 
dicho plan, ya que sería no 
solo una injusticia, sino una 
estafa, si se les incorporara 
en la. situación en que se 
encuentran, o sea, sin los 
reajustes previos. 


rracas, Belgrano y Boca. 


general. 


día 9 del 8.301 al 10:000. 


INDUSTRIAL NIPON, 
FALLO EL HARAKIRI 


_ TOKIO, 5 (Reuter). — Un 
japonés trató de hacerse el 
harakiri con un cuchillo de 
cocina en el entrada princi- 
pal de la base naval norte- 
americana en Yokosura, cer- 
ca de Tokio. 

Se presume que su acti- 
tud fue de protesta por la 
actual visita a puerto del 
submarino nuclear  norte- 
americano “Dragón de los 
Mares del Sur”. El hombre 
identificado como Tetsuo Su- 
zuki, de 39 años, propieta- 
Tio de una fundición de 
acero, se sentó en la calle 
colocó un ramo de claveles 
frente a sí y se hudió el 
cuchillo en el abdomen. Los 
policías que se hallaban en 
las proximidades lo auxilia- 
Ton inmediatamente extra- 
yéndole el cuchillo y lo con= 
dujeron a un hospital. La 
policía informa que se es- 
pera que sobreviva. 

Antes de este hecho al- 
rededor de 60 estudiantes ja- 
poneses hicieron una mani- 
Testación bailando la danza 
de la serpiente 


(CAUSA) 


Uruguaya. S. A. 


A 
SAN PABLO 
Y RIO 


casa central, Abasto Arsenal, Azcuénaga, Balvanera, Ba- 


INDUSTRIA. — Hoy y mañana, paga agosto-setiem- 
bre a beneficiarios con carnet número par, y el día 8 en 


INDEPENDIENTES. — Paga abril-mayo por decreto 
1438 y agosto-setiembre a beneficiarios Ley 14.397 

POLICIA. — Hoy paga retiros tropa número 2.001 al 
3.600; día 7 del 3.601 a 5.200; día 8 del 5.201 al 8-300 y 


S. PUBLICOS. — Se depositó en Banco Provincia pa- 
ra pagar julio-agosto en el Gran Buenos Aires. 


cinio de la institución Cul 
tural de España en nuestro 
país, dos ciclos de €nco * 
conferencias cada uno, El 
printero en la entidad pa- * 
trocinante, calle Bernardo 
de Irigoyen 672 y el segundo 
en el Colegio La Salle, Río 
bamboa 650. Todas las con- 
Terencias comenzarán a las 
18.30 y en los próximos días 
se darán las fechas de las 
mismas. 


EL CREDITO QUE 
USTED ESPERABA...!! 


MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
SIN ANTICIPO Y HASTA EN 10 MESES 


TECHOS CERÁMICOS, PUERTAS. VENTANAS. 
MOSAICOS LADRILLOS SAP. FLEXIPLAST 
HIERRO, CEMENTO, ARENA, CAL. ETC. ; 


Mu LADRIMAC S.R.L, 


Rep. 0. del Uruguay 2600 90 (Camino de Cintura) 
San Justo » Bs. Aires - De Est. Morón col. 297 
224 y Trons. Reconquista De Est. Liniers col.224 7 
-SABADOS ABIERTO HASTA LAS 14 HORAS 
Tel. 621-3245 y 621-3449 


do, 


17 
13 
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“OSN” DICE QUE EL AGUA ES POTABLE, 
PERO SOLICITA REDUCIR EL CONSUMO 


“La población puede consumir el agua 
,sin inconveniente alguno, pero se le 


operaciones que se realizan en la plan- | to de aluminio). 


ta de tratamiento de filtrado de Paler- 
mo”, Así lo señala un comunicado dado 
A conocer por la oficina de Prensa de 
Obras Sanitarias de la Nación, en el 
,Que se informa sobre las causas de la 
turbiedad del agua que se observa en 
¿los últimos días. 

“Desde las últimas horas —dice— del 
día 2 del corriente, el agua natural del 
Río de la Plata presenta un estado ex- 
sspcional en su naturaleza físico - quí- 
mica, fundamentalmente se Observa 
una elevada turbiedad que presenta, 
además, una característica especial: 

.material en suspensión especial difícil- 


del agua cruda. 


El Día del Transplante 
de Corazón, Está Cercano 


“Dentro de pocos años la ciencia estará en condiciones 
de lograr el transplante del corazón de una persona recien= 
temente fallecida a otra que requiera el órgano cardíaco 
para poder seguir viviendo”. Tal lo revelado por el doctor 
Ralph Deterling, secretario general de la Sociedad Inter- 
nacional Cardioyascular, que asiste al Congreso Argentino 
de Angiología, 


El mencionado cirujano, profesor en la Tufst Universily 
Bichooll of Medicina, en Boston, señaló que “aproximada- 
meute dentro de tres años los estudios que se vienen reali- 
zando habrán alcanzado un grado tal de desarrollo que 
permitirán concretar la difícil operación con resultados alta- 
mente positivos”. 

e Trabajos de Investigación 


El mencionado cientifico aclaró que son múltiples los 
esfucrzos que actualmente se están realizando en ese sen- 
. fdo, pero ocurre muchas yeces que, la sustitución del órgano 
: serdiaco debe ser total, es decir, que el paciente exige otro 
eorazón para poder seguir viviendo; entonces, es cuando 
. log cardiocirujanos intervienen. Actualmente las experien- 
clas se hacen mediante dos sistemas. Uno es el FHfirmotrans- 
plante, es decir, alcanzar la sustitución de un órgano car- 
díace por otro proyeniente de un ser humano. La otra 
técnica aplicable consiste en el empleo de dispositivos me- 
. tánicos que tienen por finalidad inmediata la asistencia 
. del, corazón insuficiente, que está fallando, para qu= luezo 
de un tiempo de parcial inactividad pueda reponerse y 
seguir sus funciones, 


e Prolongar la Vida 


“Nuestra misión es prolongar la yida” —con estas pala- 
bras sintetizó el doctor Deterling los resultados obtenidos 
* hasta el presente al cabo de largas y fatigosas experiencias. 
“ “A lo que más aspiramos los cardiólogos —agregó— es a 
conseguir un reemplazo completo, que el corazón pueda ser 
sustituido con el mismo resultado que una protesis lo hace 
con un diente; es decir, sin dificultad aleuna. Debemos re- 
solyer problemas que se hallan dentro del campo de la 
inmunología y en estos momentos se están empleando dro- 
gas-inmunodepresoras que hagan viable este importante 
cambio que reyolucionará la ciencia cardioyascular”, 


Nace la flota submarina. 
Churchill organiza la de- 
fensa. El caso del “Athe- 
nia”. Ataque a Scapa Flow. 
El hundimiento del “Nel- 
son”. Todo el drama y la 
realidad de la ofensiva ale- 
mana en el mar, profusa 
mente ilustrada, con una 
reproducción en colores del 
Submarino alemán tipo VIl. Aparece los martes. 
Cómprela. Se agota. Adquiérala ya. $ 50.- 


COMPRE! 


EN LAS 


ESQUINAS DEL AHORRO 
IBOEDO Y PAVON 


5 2 000 pormest Hay ropero, placard 
a » IAS y comedor en Juego 


mente perceptible. En el proceso de 
tratamiento para tener una clarifica- 
"solicita reduzca el consumo, lo que con- | ción aceptable, no basta la inyección 

eS € 3 de elevada dosis de coagulantes (sulfa- 
tribuirá eu forma directa a facilitar las ei H6S 6n cobgúlo 
(partículas agrupadas por efectos del 
coagulante), es liviano y tiende a su 
inmediata disgregación. Esta anomalía 
puede corregirse recurriendo a una ma- 
yor permanencia del agua en los cla- 
rificadores y utilizando sílice activada 
como coadyuvante en la coagulación 


“La primera medida —añade— ya 
está en práctica y en cuanto a la se- 
gunda se actúa sobre el 15 por ciento 
de la producción total por así permi- 
tirlo las actuales instalaciones, En el 
futuro se dotará a la planta de los 
dispositivos necesarios para hacer fren- 
te a estas situaciones de emergencia 


LECHE CONDENSAvA 
AZUCARADA 


CALDO DE CARNE 
3 CAJITAS AGRUPADAS 


¿e l 
CALDO DE GALLINA $44,50 


que afortunadamente son muy poco 
frecuentes. La turbiedad del agua no 
altera sus condiciones de inocuidad pa- 
ra uso humano, El proceso de esterili- 
zación asegura la ausencia absoluta 
de gérmenes. Destaca el comunicado 
que en su oportunidad, la población, 
será nueyamente informada sobre este 
proceso. 

Cabe señalar que en la víspera los 
técnicos del organismo examinaron las 
causas reales de la anomalía, después 
de haber observado y analizado exha- 
ustiyamente uno de los filtros de la 
planta central instalada en Palermo. 
En primer término se estimaba que la 
turbiedad del agua se debía a la ba- 
jante del río que puso en moyimiento 
una mayor cantidad de residuos en su 
fondo. Lo cierto de todo esto, es que 
le población puede consumir el agua 


Bonafide 


COMPRE A ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS! 


ARIS E ERAN 2 TIL PD 


Interconexión: Semana 
Decisiva, Dice Uruguay 


MONTEVIDEO, 5 (ANSA). — Estímase que la pre- 
sente semana será fundamental en las gestiones de finan- 
ciación para las obras de interconexión eléctrica entre los 
sistemas de Uruguay y Argentina, La Secretaría de Ener= 
gía y Combustibles de la Argentina solicitará, según se 
informó, la financiación del proyecto a una delegación del 
BID e igual planteamiento realizarán los directores del 
ente estatal Uruguay U. T. cuando la misma arribe ma- 
ñana a Montevideo. 

La primera parte de la interconexión, ya concretada 
en el proyecto, uniría los sistemas del Gran Buenos Aires 
(SEGBA) con el sistema hidroelécirico uruguayo del Río 
Negro (Usinas de Rincón del Bonete y Baygorria) y con 
el termoeléctrico de las usimas instaladas en Montevideo. 
En los próximos días, técnicos de usinas y teléfonos del 
Estado viajarán a Buenos Aires, donde con sus colegas 
argentinos continuarán estudiando el resto de la inerco- 
nexión, que determinaría la unión de los sistemas de am- 
bos países a través del río Uruguay. 
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CHOCOLATE PARA TAZA 
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, Y COMO SIEMPRE ... 


el mejor 


Café do Brasil 
Bonafide 


3 TABLETAS AGRUPADAS 
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3 'el interior del coche destrozado se en= 
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Buenos Ai.es, Marles 6 de Setiembre de 19 


rteneciente a Sama Cr”. S.A. —Mai- 
Sn 222—, se produjo, a las 15.10, .de 
ayer, un insólito accidente, a causa del 
cual perdió la vida un sexagenario. En 
1 /|la planta baja del establecimiento, se 
2 encuentra la entrada a un montacargas 
- lque' comunica con los pisos superiores y cional 1% trata de poner en claro lo 
“Mos subsuelos del edificio. Por motivos i , 
“|que se tratan de establecer, a la hora | tenecía a Sara Lidel. 

indicada, un automóvil Chevrolet se 

desplazó. por un trayecto de alrededor 
E Ide 5 metros y penetró por el orificio 
_ ¿del montacargas —que se encontraba 


Espectacular Accidente 
en un Garaje: 1 Muerto 


i un garaje céntrico ¡ dotación de bomberos concurrió de in- | gravemente heridos Miguel Grecil y 
OS ES. mediato, comprobando que la víctima | Víctor Pedro 'Torzan, ambos de 1 
había fallecido instantáneamente. Su 
cadáver fue llevado a la morgue. Se | liados en, la localidad de Armstrong, 
trataba de Tomás Giacopello, de 62 
años, que hacía 10 días trabajaba en 
el establecimiento. Personal de la sec- 


ocurrido. En cuanto al automóvil, per- 


o Accidente Ferroviario 

ROSARIO, 5 (De nuestro correspon= 
sal). — El automóvil en el que viaja- 
nm los pisos superiores cayendo al | ban cuatro jóvenes, fue embestido por 
ivacío y yendo a estrellarse unos 20 me- | el tren “Rayo del Sol”, en un paso a 
ltros más abajo, al nivel del último sub-= 
suelo. 


nivel 
dos kilómetros de Cañada de Gómez. 


Personal del garaje comprobó que en | Faliecieron instantáneamente José | torcidos. Los empleados 


ontraba una persona, aprisionada. Una 


NO ERAN FANTASMAS: HABIAN BALEADO A UN HOMBR 


vorcio de su esposa María Gutiérrez, aten- 
dió un llamado a la puerta de su casa a 
las 2 del sábado. Alí había 2 desconocidos, O 
que luego de insultarlo le descerrajaron va- 


rios balazos, sin acertar, pero impactando 
en puertas y paredes. Saporiti supone que 
su esposa, con la que discute también la 
tenencia de los hijos, envió a los pistole= 


En; nuestra edición del domingo afirma- 
mos que en Ercilla al 5800 había ocurrido 
algo. Hubo detonaciones y gritos. En la co- 
misaría 42* dijeron que habían escuchado 
disparos, pero que lgnoraban de dónde pro- 
venían y sus causas. Sin embargo, no eran 
fantasmas y la versión de CRONICA jue 
confirmada ayer por la oficina de ceremo- 


Visite ya mismo 


bm" STR 


N6 cerramos al mediodía 


Juan Santile, de 16 años y Norberto 
Víctor Schiavone, de 18, y quedaron 1 víctimas. 


TENEMOS DEPOSITO 


RIVADAVIA | 
7463 


nial de la policía. Lo consignado por esta 
página era exacto, faltando solamente los 
nombres de los protagonistas. Ahora se co- 
noce la filiación de la víctima y de la su- 
puesta instigadora. 

El parte policial dice que Humberto Sa- 
poriti, italiano, de 40 años, domiciliado en 
Ercilla 5789, separado y en trámite de di- 


rescató de las aguas del arroyo Sala- 
dillo el cuerpo de un niño que poste- 
riormente fue identificado como Miguel 
Angel Guzmán, de 11 años, domicilia= 
do en una finca de Ensenada y Mo- 
liere, de esta ciudad, jurisdicción de la 
comisaría 13*, El cadáver 'fue Mevado 
a la morgue de la Asistencia Pública y 
la declaración del padre es motivo de 


h Humorista 


EL PASO, Texas, 5 
(EFE). — Unos policías 
abandonaron momentánea 
mente el coche patrulla y 
dejaron el motor en mar 
cha. Alguien, humorista ne- 
gro, se lo llevó. Horas más 
tarde, el coche fue hallado 
abandonado y con el motor 
en marcha. Moraleja: has- 
ta al mejor tirador se le 
escapa la liebre. 


LA MEJOR . OFERTA. EN 


PLACARDS 


Gran surtido en Placards, todas 
las medidas y calidades. 


0,60 1 2,50 $ 4.780 


0,80 x 2,50 $ 5.540 
1,00 x 2,50 $ 6.110 
17201250 $ 7.475 
1,40 1 2,50 $ 8.580 
1,60 x 2,50 $ 9.810 
2,00 x 2,50 $ 11.200 


¿ONCE 
Bme, MITRE 2753 


amerita ciadcas dr Plazs Onre 


IE 


años, todos ellos estudiantes, domici- 


El accidente, cuyas causas se inyes- 
tigan, se produjo en horas de la no- 
che del domingo anterior. Los jóve- 
nes habían concurrido a una baile re- 
alizado en el campo Marzingalt y re- 
gresaban a sus domicilios. El paso a 
niyel donde ocurrió el trágico choque 
carece de barreras y de señales que 
indiquen la vecindad de un convoy. 
Alcanzada por la locomotora en pleno 
centro, la “pick-up” Ford en que via- 
Jjaban los estudiantes, fue arrastrada 
sin barreras existente a unos | más de cien metros, quedando con= 
vertida en un montón de hierros re- 


fueron los primeros en socorrer a las 


UN CHICO, APENADO, SE TIRO AL ARROYO 


ROSARIO, 5 (De nuestro correspon-= , tamente establecidas las circunstancias ] en grave estado, en el interior de su 
sal). — Ante una denuncia, la policía | del doloroso hecho. 


Dijo el progenitor del chico que éste | Partio “Moderno”, Agustín Raúl Ale=á 
se escapó de le casa hace 8 días, “des- e 
orientado por la muerte de su madre, | Ue no se han establecido, Alemán 584] 
'ocurrida dos meses atrás”. Hoy se efec- | *escerrajó un balazo en la sien deres a 
tuará la autopsia, que puede arrojar luz | “Ba y dejó de existir cuando lo leyas y 
sobre el penoso caso, 


e Se Pegó un Tiro 


hi : ROSARIO, 5 (De nuestro correspon- desde que habría sido abandonado por 
investigaciones, a fin de dejar períec- sal). — Anoche, a la 0:45, fue hallado 


FABRICANTE Y: 
SALTA 
TEL. 241 -= 


CAPITAL $ :300.000.000.00 m/n 


CREDITOS a 
ARA VESTIR Y CALZAR AL'HOMBRE, 
<óSIN FIADOR - SIN CODEUDOR - SIN. GARAN 
: CREDITOS DE BUENA FE - SU FIRMA BASTA Y 
CON SOLO UNA CUOTA COMPRE DIEZ. 


LYNCH 3955 -N. POM 


A media cuadra de 


Atíaco del Siglo: Los 
Sueldos sin Pagar y * 
una Insólita Versión — 


Dos empleados del Servicio Meteorológico, dependienta 
de la Secretaría de Aeronáutica, que permanecían der 
rados en procura de establecer si tenían alguna conexíl 
con el espectacular atraco ocurrido el viernes anterior 
fueron puestos en libertad. De esta manera, la pes Y A; 
que personal de la comisaría 2* y de la sección Robos y 4 
Hurtos Meva a cabo en procura de dar con los atracadores | 
y los 14 millones y medio' de pesos que se llevaron, entra | 
en una etapa de “quietud”. Habrá que esperar que surjan! 
nuevas pistas o que algún delator las aporte, o que los! 
asaltantes cometan algún error que los delate. Mientras 
tanto, los funcionarios de la repartición asaltada “han 
gado el pato”, porque siguen sin cobrar sus sueldos. ; 

Una increíble pero insistente versión circuló durante 
el día de ayer en medios allegados a la justicia: sería ima 
Injnente la presentación espontánea de los asaltantes y del 
dinero robado, ante el juez federál doctor Isaurralde, En 
Tribunales no se daba.una explicación para este trascen=. 
dido; solamente se lo repetía en voz baja, una y otra vez, 
El hecho de que semejante Proa cobrase cuerpo, por 
lo menos como rúmor, no deja de tener interés para la 
opinión pública, y por ello fue recogida por el periodismo, 


ros para eliminarlo o atemorizarlo. La mu: 
jer niega tal imputación. 


Mató a su Hermano E 


En la finca de Belgrano 171, en Tandil, + 
Carlos Alberto Ibáñez y su amigo Ramón 
Roque Suárez se pelearon. El primero le dío. , 
un puntazo, recibiendo una feroz cuchilla= 
da de su propio hermano Juan Carlos 


domicilio de la calle 6, entre 11 y 12 del 


mán, de 45 años, casado, Por causas | 


ban hacia la Asistencia Pública. 


Una versión surgida del vecindario | 
señala la frustración moral del suicida” 


su esposa por otro hombre. 


AHORRE $ 40.000 COMPRANDO EN FABRICA 
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PANTALLA 


GIGANTE 
DE 23 PULGADAS 
59 CENTIMETROS 


; EL e dl 8 a 
NIDAD A 
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59 "CENTIMETROS || 


ULTIMO MODELO DE LUJO 
GARANTIA POR 2 AÑOS 


CA SOLA-FIRMA Y SIN ANTICIPOS 
SIN CUOTAS EXTRAS Ni CUOTAS AGUINALDOS 


EN 30 MESES DE $1.000 
PRECIO TOTAL$30.000| 
HECTOR AMADO S.A. | 


DISTRIBUIDOR DEL TELEVISOR Norwich [4 
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1350 - 2054. 


SIN ANTICIPO. - 


HOPKINS 


EZ VECES MAS ESTA MISMA SEMANA 


SQUINA 
NZ' AL “1100 


d 


| INSTIGADO POR z 
ÑI| LA MADRE, ROBO 
| 180.000 PESOS 


Intervino la policía de la sección 4* por la denuncia 
de Abraham Budnik, propietario de la farmacia insta= 
lada en la calle Arregui 2802, quien dijo que, durante la 
noche habían entrado ladrones, apoderándose de 180.000 
pesos que guardaba en la caja de caudales. Sospecharon 
del cadete del negocio, que solo cuenta diez años. Cuando 
lo interrogaron, no tardó en confesar que fue el autor del 
“Wi | hecho, aprovechando que tenía una Nave de la puerta. 
¿Bl y sabía dónde se guardaban las de la caja: fuerbe. Agregó! 
WI que el delito lo cometió aconsejado por su progenitora, 
WE Alicia Cresencia López de Florentín, de 37:años. La debu=; 
l vieron y-Je: secuestraron 111.000 pesos que le quedaban 

del dinero sustraído. Dijo que el resto 10 había gastado en 
adquirir ropás y ¡objetos que le hacián falta: Quedó a dis“ 
: posición del juez de turno. ' 


; y ; a 
$. La hallan Ahoyada en un Lavarropas 
Ñ En una vivienda del Barrio Buenos Aires, jurisdicción 
de Don Torcuato, ocurrió un desgraciado accidente del que 
fue víctima Carmen Alicia Vera, de un año y nueve meé- y 
ses de edad: Los padres, Angel Orlando Vera y Raquel 
Escobar, se hallaban en la cocina cuando advirtieron que 
nena, que jugaba en el patio, no estaba a la vista, Ins“ 
tantes después comprobaron que se habia trepado 4 un 
lavarropas lleno de agua que había en el cuarto de baño, 3 
cayendo en su interior. Pidieron auxilio, pero el médico 
| que la examinó informó que había muerto por asfixia mo= 
| mentos antes. 
o Le Arrancó la Nariz de un Mordisco 
ñ En la casa de Ja calle 133, entre 36 y 37, de La Plata, | 
se suscitó una incidencia entre el propietario de la misma, 
Jeime Fernández, de 33 años, y Gilberto Manuel Penalva, 
“ de 49 años, que vive en 141 y 32. Los nombrados estaban 
h | enemistados desde tiempo atrás y anoche sostuvieron una 
bh | violenta discusión en momentos que el segundo había ¡ido 
- a visitar a otro vecino. Cambiaron algunos golpes y Fer- 
fi nández corrió hasta su habitación, de la que salió empu- 
1 fñiando una escopeta, con Ja que intentó disparar: contra 
SÍ su rival. Este logró desarmarlo y los dos rodarom por el 
suelo cambiando puñetazos. En determinado momento, 
Fernández aplicó mordiscos en la nariz a su rival, que dió 
eritos pidiendo auxilio. Lo Jlevaron al Instituto San Mar, 
om tín, donde comprobaron que le había arrancado ambás 
ll alas y el lóbulo de la nariz, y quedó internado en estado 
le graye, Su agresor, con leves contusiones, fue'detenido. 


153 e Asaltaron a un Taxista y están Presos 
Osvaldo Omar Ráponi, Jorge Domingo Berrueta y un 
menor, asaltaron en Pilar al chofer Domingo Angel Boggio 
y lo despojaron de 1.200 pesos y su automóvil. Una comi- 
sión policial los sorprendió en Escobar cuando. viajaban 
cio en el vehiculo robado y los detuvo. Confesaron que había 
¡iz cometido: otros robos en un depósito de forrajes, una fe- 
or ¡rretería y un quiosco de la ruta 9. Los mayores quedaron 
l2 disposición del juez.doctor Fasan y el otro del de meno- 
gres, doctor Ivaldi. 


o Intentaban Cobrar Pagarés Ajenos 
En la tomisaría de Ramos Mejía, Victorio Kordon' de- 
nunció qué había extraviado, hace algún tiempo, bres pa=.| || 
garés esca dos que vencían en julio, agosto y setiembre, || 
por 58.004 pesos, librados a su favor por lada: S. A. Elpidio 
Laureano Vega los encontró y com Raúl José Avellino in- 
tentaron tobrar los documentos. Se los secuestraron y am- 
bos quedaron: detenidos a disposición de la justicia, pro- 
cesarlos por defraudación y tentativa de estafa, 


BUSCANDO SOLUCIONES 
Y Sigue sin Trabajo 


Tony Y, joven que acaba de cumplir 21 años, sim proble- 


mas de servicio militar y con necesidad imperiosa de tra- 
bajar, solicita empleo por intermedio de esta Sección. 


a E A AOS les 


n puestos! 


$ 


ná 


OFERTAS DE CALIDAD 


Art. 81388 -. Cafi 10 
p/trabajo, brin SzuY Pantalón í 

ha $ 79%. - DY: trabajo 
: brin gÁseta 
, $ 949,5 


Art, 1441 ¿ Saco 
p/gastronómico,. 
tussor liviano 


Art. 1754 
Jardinero, 
¡ brin griseta 


pl 


EE 


A, 5314 
Gásaca damay 
profesional 


Art, 1720 - Mameluco liviano, 


$ 1.690. 


Art. 1379 

Cásaca 
p/profesionál' a 
brin blanco 


' $ 679.- 


NO tiene pretensiones. Po- me: de presión: arterial, trans- 
see wn título habilitante y fusiones de samgre, atención 
MN práctica en la aplicación de | de enfermos, etc. ES un: ele- 
Minyerciones de todo tipo, to- [| mento culto, ideal para clí- 

nica, hospital, sociedad de 


p ; | fomento o consultorio mé-" 
DOLORES dico, odontológico, químico, 
, | etc. Ofertas a esta sección. 

e De Canadá 
de PIERN AS Juan Patricio tiene veinti- 
nueye años, es canadiense y 
necesita trabajar urgente- 
| CINT mente por la tarde. Se: pro- 
> y pone hacer importantes obras 
de solidaridad humana, pe- 


Unas pocas gotas y bue-| Y0 necesita un empleo. Sabe 
1as fricciones bastan para] Wglés, es chofer y mozo, 


mozo, tussor blanco 


Art, 1204 
Camisa 
p/trabajo, 

ha 4 colores 


$ 885,2 


raer- pronto alivio de esos Oterías e esta sección, Art. 1464 Saco 
riejos dolores en las pier-| * Un Ovejero para gastronómico, 
ias y cintura. La alta con- Hace 15 días encontró un brín blanco 


ientración y fuerte poder| perro y lo tiene en su de- 


»enetrante del Aceite Es-| Dartamento céntrico, espe- Art. 1046 3 
neralda Moone estimulan la diia en hallar al dueño. Pantalón il 
rirculación, detiene el do- m can cruza ovejero ale- 2 E 
de y sata Lepra sg mán, color beige-amarillento p/trabajo, € Ar. 1239 ; 
lar. Pida Aceite Esmeralda |? Pocico negro. Fue hallado tussor liviano, Camisa par 
¡ar, en Cangallo y Utiburu. Lla- 4 colores trabajo y spor 


Moone en las farmacias. mar al 49-7409. E S 899 so 
- la re = a $ 869%> 


| escosruras: Y 
A 


CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES - 1. CENTRAL: É 
p CIS SENOS AIRES « 1. : EN, Além 548/54. Tel. 31-0342 e 5. BOCA: P. Mendoza 1497. Tel. 21-192 
di ONSTTOSIÓN: B. Irigoyen 1571. Tel. 23-0479 6 12. LINIERS: Carhué 30. Tel. 64:2747 3 .NCE, fiv Jada 
A Te e 14. POMPEYA: Av. Sáénz 1099. Tel. 91-4261 e 25. BELGRANO: bt 0 204, ol dis E 28 
O: ESOOTOs 501. Tel. 33/8973 € 29. PALERMO: Av. Santa Fe 4854. Tel. 772-4239 0 31. PATERNAL: Av. S. 
O eel 9:1491_ 0 32, CHACARITA: Córdoba 6300: Tel. 54-2169 e 33. FLORES: Rivadavia: 7376, Tel. 61-0370 
x URQUIZA: Triunvirato 4801. Tel. 51-9076 . 0 35. FLORESTA; Rivadavia 8356. Tel. 30 36, VILLA 
A RA MA OE 
AVELLANEDA: AV. Mitre 630. Tel, 228869 8 23, LANUS: ML Yrigoyen 4587, Tel. 24L4208 Y 30. LOMAS DE ZAM 2: 
Sa 39, ; sd 6 , Yrigoyen 4587, Tel. 24 ¿ ¡MORA; 
Er OS MORON; 25 de Mayo 75. Tel. 629-8472. 0 Ven: ROSARIO - SANTA tE . CORDOBA O BLANCA: 
a AUTO AVIR: - MAR DEL PLATA - PERGAMINO - TRES ARROYOS - OLAVARRÍA - TUCUMAN. - S: PE! ESTERO. - 
$ 5 RAFAEL «RIO CUARTO + SAN FRANCISCO + SAN JUAN - RESISTENGIA -* :SAENZ PENA - GRAL. ROCA 
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¿HOPKINS 


A ge dO izo: 
Basi <a 


Y COMERCIANTES AUTORIZADOS. Dr 2 


Se acordarán créditos por 5.000 millones 
de pesos para las empresas, pero no se pro- 
moverán aquéllas que constituyen una Carga 
para el pueblo, anticipó anoche el presi- 
dente de la República al recibir a dirigen- 
tes metalúrgicos con motivo de la homolo- 
gación del nuevo convenio para este gremio. 


e “Gremio Satisiecho” 

El acko de la ratificación del acta del con- 
venio metalúrgico se desarrolló a partir de 
las 19 de ayer en el salón de invierno de 
la Casa Rosada. Fue presidida la ceremo- 
isnia yor el teniente general Juan Carlos 
Onganía, y asistieron a la misma el minis- 
tro de Economía e interino de Trabajo, doc- 
tor Salimei; el secretario de Premsa, proÍe- 
sor Bjas González; el jefe de la Casa Mi- 
litar, brigadier Rodolfo Pío Otero; el direc- 
tor general de Relaciones del Trabajo, Ru- 
tén San Sebastián; el secretario general de 
Ja Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Van- 
dor, dirigentes del gremio y los integrantes 
de la paritaria nac'onal; el imgeniero Negri, 
tituler de ja Federación Argentina de la In- 
dustria Metalúrgica, y otros conocidos em- 
presprios industriales. 

Luego de la firma del convenio colectivo, 
hizo uso de la palabra en primer término 
Augusto Vandor, destacando que el gremio 


Nueva Emisión de 
Bonos Nacionales 


El P. E. autorizó ampliar en 5.000 millo- 
nes de pesos la emisión de Jos “bonos na- 
cionales para inversiones bancarias 1966”, 
correspondiente a la segunda serie. Estos va- 
lores sen colocados en los bancos y la nue- 
va emisión —según se informó— tiene por 
objeto satisfacer la demanda “existente en 
ese rubro financiero. 


estaba satisfecho por todas las medidas 
anunciadas sobre desgravación para el agro, 
Luego habló el ingeniero Negri y por último 
lo bizo el teniente general Onganía, cuyo 
importante mensaje mos 2 Cconti- 
nuación , 


e Discurso de Onganía 


Dijo el teniente general Onganía: 1%) No 
puede pensarse en una gran Argentina si 
no hay una industria sana en su concepción 
y en su manejo y justicieramente agresiva 
en busca de los mercados internacionales. 

2) Este acto de la firma del convenio me- 
talúrgico es de una gran significación y le- 
va tranquilidad a más de 250.000 familias de 
argentinos. Además, es de suma trascenden- 
cía, porque obreros e industriales han lle- 
gado aquí mancomunados para decir que es- 
tamos de acuerdo para hacer de esta indus- 
tria, la industria argentina que espera 
nuestro pueblo. 

3) Queremos que empresarios y obreros 
formen agrupaciones verdaderamente repre- 
sentativas, porque la representatividad es 
sinónimo de autoridad. Las agrupaciones, 
tanto de obreros como de empresarios, son 
representativas cuando sus dirigentes fun-= 
cionan cabalmente, es decir, cuando respon= 
den a los intereses obreros y a los intereses 
empresarios, respetando ambas los supremos 
intereses de la Nación. 


4) En manos de ustedes y en manos 
de la comunidad está el bienestar espiri- 
tual y material del pueblo argentino. El 
Estado intervendrá solo cuando sea nece- 
sario. 

5) Desde hoy se desgravará impositiva- 
mente hasta el 60 por ciento de los benefi- 
cios que obtengan Jos productores agrope- 
cuarios, cuando esos recursos se destinen a 
la adquisición de maquinarias e implemen- 
tos agrícolas de fabricación nacional. Esto 
se fundamenta en un criterio de eficiencia. 


“AGRO: DESGRAVACION DEL 60% PARA ADQUIRIR MAQUINARIA 


5.000 Millones Para la Industria 


6) Otra medida imperativa será la Jor- 
mación inmediata de una comisión de reac- 
tiyación de la industria lyiana argentina, 

"Y Hemos dispuesto la apertura de wma 
línea de crédito de einco mil millones de 
pesos que pondremos a disposición de Jas 
empresas. Al respecto, quiero recordarles que 
el saneamiento de las mismas es uno de 
los motivos principales que guía a la revo- 
lución argentina, a los efecios de no orien- 
tar y de no promoyer aquellas empresas 
que se constituyen en verdaderas cargas 
para el Estado y para el pueblo argentino. 

8) Es necesario que cada sector ge ubi- 
que exactamente dentro de la Revolución 
Argentina, Ubicarse es conocer exactamente 
cuál es la situación que vive el país, £ 
efecio de estar en actitud para afrontar 
y sobreponerse a cualquier sacrificio que el 
Estado pueda puntualizar. Si eso se consi- 
gue, bien pronto saldremos de esta situa- 
ción de emergencia y ¡podremos tener así 
la Argentina que tanto ansiamos. Por otra 
parte, no son muchos los sacrificios que se 
yan a pedir, pero sí seran necesarios para 
que nuestros hijos puedan vivir en esa Ar- 
gentina que nosotros soñamos. 


o Memorial del CUDAG 


El Comité Unificador Docente de Acción 
Gremial (CUDAG) solicitó ayer ma en- 
trevista al ministro del Interior, a Cuyo car- 
go está la. cartera de Educación, “a fin de 
hacerle conocer la situación en que se en- 
cuentra la docencia”, relacionándolo con el 
memorial oportunamente elevado al presi- 
dente de la Nación: 

“Los maestros no han obtenido mejoras 
en sus haberes —dice el CUDAG— desde 
marzo del año 1965. En esos 17 meses, el 
costo de la vida se ha incrementado ince-- 
santemente y las remuneraciones de los do- 
centes se mantienen en el mismo nivel”. 

Añade la nota que los sueldos actuales 
de 14.000 pesos al iniciar la carrera y 22.960 


MURIO LA ESPOSA DE ILLIA 


pesos al cabo de 25 años de servicios, con 
maestro de grado, significan cifras por d 
más exiguas en relación con la proyeceló 
social de esa relevante función, 


e OSN: Retiro de Colabor: 
El Consejo Central de la Federación 
cional de Trabajadores de Obras anits 
resolvió retirar la colaboración a la repa 
ción, a partir del día 19 del corriente 
si para esa fecha no ha sido dictado el dí 
oreío que aprueba el acta salarial susciipta 
el 22 de julio último, ¡Es 


Además se dispuso colocar al gremio ul 
“estado de alerta”, arte la perspectiva d 
que se deriven a la iniciativa privadasa - 
llas, obras a cargo de la Dirección de C 
trucciones, lo cual creará la consiguí 
pérdida de la fuente de trabajo al person 
de la repartición, 


o Luz y Fuerze: Alerta E 
El gremio de Luz y Fuerza de la Capital 
Federal ha sido declarado en estado 
alerta, por medio de una resolución del sin= 
dicato, adoptada en reunión del cuerpo ge= 
neral de delegados, 


"La medida responde a que la interven: 
ante las cajas de jubilaciones, crea 
grave preocupación sobre la marcha de y 
mismas, lo cual —agrega el comunicado 
exige soluciones inmediatas que obligan 
gremio a movilizarse. 


o Informe de 2 Gobernadores 

El ministro del Interior recibió ayer, en 
despacho, a 10s gobernadores de Córdoba 
de Formosa, doctor Miguel Angel F' B 
heza y coronel Augusto César Laprida, 
pectivamente, con el propósito de inter 
zarlo sobre problemas de sus nespectivas 
ministraciones. El gopernador de Córdoba 
presó al doctor Martínez Paz que la sil 
ción universitaria en su provincia, 2 
de todo, se va normalizando. 
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al ES eo 
SACO Y, 
PANTALON SPORT $ | 
ara caballeros, el conjunto |] ] 
CAMISA Meniol 
POLIAMIDA | y 


manga larga, en 


blanco y releste,, y j IN 


talles 36 al 44 / 
a tl ¿Y 
emplos; 


51.980 


SACOS 
T. FIOCCO - FANTASIA 


p]caballeros 


3 PANTALONES TUSSOR 


pJcaballeros. Los 3 por 


5990 
3 Camas TUssoR $ 90() 


MERO 0 59 8) 
3 casa E a 
—— Eduardo 


PUEYRREDON 459 + PASTEUR 348 
ENTRE-RIOS 1093 - DEFENSA 962 


Capita) 


ACEVEDO 18 - LOMAS DE ZAMORA 
FRANCISCO GONZALEZ 80 - SAN MARTIN 


PLATERIA ARAUCANA| Pr 


En dependencias del policlínico Alemán, donde es- 
taba internada desde hace varios días, se produjo a la cero 
hora de hoy el deceso de la señora Silvia Martorell de 
Illia, culminando así el delicado proceso de su enférme- 
dad, que obligara auna intervención quirúrgica en los 
Estados Unidos y, posteriormente, a otra en nuestra capital. 
Había nacido el 19 de noviembre de 1918, en Córdoba, y 
contrajo enlace el 15 de febrero de 1939 con el ex man- 
datario doctor Arturo Umberto lllia. De esta unión na- 
ron sus hijos Emma, Martín Arturo y Leandro Hipólito. 
Al asumir la presidencia el doctor Illia, su esposa pasó 
a actuar también como su directa colaboradora. 

Se la reconocía como una persona dimámica, sencilla 
de carácter y personalidad. Declaraba a menudo que no 
le gustaba aparecer en actos y en fotografías, pero afron- 
taba el deber supremo de acompañar a cada instante a su 
esposo, el doctor Illia, y ocurría entonces que estaba pre- 
sente en la mayor parte de la actividad presidencial. El 
hogar de los Illia, en Cruz del Eje, prolongó así ese clima 
hogareño, que tuvo plena vigencia en la residencia pre- 
sidencial que les tocó ocupar en Olivos, 


Estando aún en el poder el doctor Illia, fue nece- 
sario trasladar de urgencia a su esposa a los Estados Uni- 
dos. Sorpresivamente trascendió así que atravesaba un di- 
fícil estado de salud, siendo operada el día 16 de junio 
del año en curso en el hospital] Naderson, de la Univer- 
sidad de Texas. Posteriormente, emprendió el regreso y 
cuando arribó a Ezeiza, el 10 de julio, centenares de cá- 
maras fotográficas enfocaron al ya entonces mandatario 
depuesto, recibiendo y sosteniendo a su esposa, que avan- 
zaba con esfuerzo desde el avión, 

Visiblemente desmejorada, apoyada en su hijo Mar- 
tín —que junto con los doctores Roberto Estéves y Er- 
nesto Marín Osacar la acompañara al país del Norte—, 
descendió del aparato. Al ver a su esposo le sonrió dul- 
cemente, sobreponiéndose a su situación. Luego, cuando 
recibió el abrazo de su otro hijo, Leandro Hipólito, ex- 
clamó: “Hijo, que contenta estoy por estar de nuevo en 
esta tierra bendita”. 

Mientras duraba su convalescencia, estuvo compar- 
tiendo las horas que siguieron al alejamiento del doctor 
Mia, en el domicilio del hermano de éste, el profesor 


AS 


En el Museo Nacional de 
Bellas Artes será inaugura- 
da mañana a las 18 y 30, 
una Exposición de Platería 
Araucana que ha sido. Or- 
ganizada con el auspicio del 
Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores de Chile y la em- 
bajada de ese país en Bue- 
nos Aires. 

La colección de platería, 
—alrededor de 400 piezas—, 
es la más mumerosa y va- 
liosa de cuantas existen en l 
Chile y ha sido reunida con RR NT 
criterio científico en la pro- 
pia zona de Arauco. 

El acto inaugural de la 
muestra se encuentra inclui- 
do en el programa prepara- 
do con motivo de la celebra- 
ción del 1562 aniversario de 
la Independencia de la Re- 
pública de Chile, el vróxinro 
18 del corriente. 


Mol 
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SIN CUOTAS EXTRAS. Nl CUOTAS AGUINALDOS 


EN 30 MESES DE $ 1.200 
MA PRECIO TOTAL $ 36.000 
HECTOR AMADO S.A. 


CAPI FAL 5 300.00 


SALTA. 865 - LANUS ESTE 


Ricardo lia. Trascendió luego que el mal que aquejab 
a la señora de lllía tenía suma gravedad y ya en este S 
de setiembre nuevamente fue necesario internarla, El día * 
3 se la condujo aj hospital Alemán y al día siguiente, se= 
gún se informó, fue sometida a una urgente operación 
por los cirujanos Christiensen, Osacar y Estéves. La ins 
formación posterior no infundió un mayor optimisme' 
respecto de su estado. Había sido operada de Un tumor 
canceroso al cerebro, Su estado siguió siendo muy deliw' 
cado, sin haber recuperado el conocimiento, hasta que 
filo de esta medianoche se produjo su infortunado de 
ceso. Unas 30 personas se agolpaban anoche en el hall 
de entrada al primer piso. Estaban familiares, también 
amigos y figuras políticas. En cuanto al doctor Artu 
Hiia no fue posible ubicarlo. Permanecía en la “sui 
reservada a la enferma y, según trascendió, su estada! 
anímico, en tan dolorosos momentos, era muy sereno; 


A la cero hora dejó de existir, en el hospital Alemá A 
la esposa del ex presidente doctor Arturo Umberto Xi 


HELADERA WESTEIELD. 


DE 10 PIES DE'CAPACIDAD - CONGELADOR HORIZONTAL 
MODELO 1966 - GARANTIA 5:AÑOS - EQUIPO BLINDADO 


A SOLA FÍRMA SIN ANTICIPOS 


000.00 -M/N> 


TEL. 241-1350 -1691-2054-2337-2907 


Je, 
e E 
z 

| 


————— 


UEVA 


DE PIES A CABEZA 


nplex 


UN CONGERT O NUEYO EN ESQUINAS FU | U 7 Ñ 


Sin la menor complicación nl esfuerzo, se desar- 
ma y arma TOTALMENTE: El respaldo, la plancha, 
tos quemadores y los Soportes, fas patas, en fin, 
que cuando se requiera hacer una limpieza a fon 
do tanto en el artefacto como en la mismá cocina 
donde está instalada, ello será tarea de niños. 


OS PIES ALTOS FACILITAN LA LIMPIEZAS 


SIN PROBLEMAS MECANICOS: No se descompone nunca. Es una cocina de gran rendimiento y calidad, sencillamente hermosa J 
elegante. Con 3 quemadores y horno perfecto de cierre hermético; las amas de casa podrán lucirse con esta formidable cocina 
SIN PROBLEMAS DE ESPACIO: Se fa puede ubicar aún en los espacios mas reducidos gracias a su diseño compacto; line? gr 
es que sin merma de SE pues es una cocina ideal para la familia tipo (4 - 5 personas). 


» rut VISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO? + FABRICANTES: FANAL S.A - PERU" 13% = 34-1575/5179 - BUENOS AIRES ma 
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IMPORTANTE NOTICIA PARA LOS|Z 


En los países más desarrollados | de casa se 
del mundo, donde la construcción | limpiar Aebajo” PR 
de viviendas marca rumbos, se es- | eso es que para obviar este pro 
tesia constantemente la utilización | blema, la SIMPLEX tie- 
de nuevos materiales tendientes no | ne patas que permiten Eo se- 
o a ar en los costos | gún el deseo de las seño: 
sino tambi a proporcionar la má- 
xima calidad y confort para toda E A particularidad a 
la famil arquitectos, ingenieros y construc- 
En nue: 0 país la fábrica más | tores: pese a que ha sido diseñada 
importante de América Latina en E prestar servicio em aquellos 
tos a gas, FANAL SIM- | kogares constituidos por famillas 
PLEX 8.A., adelantándose a los|tipo (45 personas) la cocina en 
programas privados y oficiales pa- | sí es de dimensiones reducidas para 
ra la construcción de la vivienda, | ocupar el mínimo espacio, es de 
estudió para este mercado la fa-|cir, que se ha a =S o 
bricación de varios artefactos a |lo superfluo, pero no 
gas para cocinar, quedado exenta de una iia 
Pero la última palabra la aca- O de líneas. 
ban de dar con la novedosa cocina Podría resumirse pues la 
SIMPLE: FUTURA. nueva tendencia de lograr calidad, 


Practicadas que fueron ciertas | baje precio y funcionalidad, se ha 
investigaciones, se llegó a compro- | matirializado en novedosa co- 
bar que ocho de cada diez amas (cin SIMPLEX FUz S 


LA NUEVA COCINA 
FUTURA 
YA ESTA EN VENTA EN LOS 
SIGUIENTES CONCESIONARIOS 


Simplex 
LUCCHETTA S.A. - BOEDO 1035 
OTOCELIO SRL - SAN JUAN 3991 
CASA CARACCIOLO S.R.L. - SAN JUAN 4081 
DOFIK S.R.L. - RIVADAVIA 3625 
MUSZEL HNOS. - MORENO 3399 
3. VILLAVERDE E HIJOS S.A. - AV. LA PLATA 17/19 
PETROLINI COBERG S.A. - RIVADAVIA 4076 
CASA CAZZANIGA - ALTE. BROWN 1375 
ALBERTO BOVER HNOS. - OLAVARRÍA 794 
SIMON SAID Y HNO. - PATRICIOS 121 
MARUZZI Y HNOS. - PATRICIOS 602 Y SUCURSALES 
VALENTIN GERMANO - PARAGUAY 4701 

HORL Y BEHRMANN S.R.L. - CABILDO 651 
LUIS CIGNACHI - STA. MARIA 2998 - R. DE MILBERG 
M. J. OLIVER Y CIA, - AVDA. CAZON 144 - TIGRE 
RAIMUNDO BARRAU - AV: CENTENARIO 362, S. [SIDRO 
ORLANDO €. CALLEGARI - H. YRIGOYEN 2255, MNEZ. 
PEDICONE Y CIA. - AV. SANTA FE 1895 - MARTINEZ 
AF.RA, SAL - AVDA. CENTENARIO 421 - SAN ISIDRO 
JOSE LORENZANO - AV. V. SARSFIELD 4237, MUNRO 
DEMETRIO SANCHEZ - AV. V. SARSFIELD 5530, MUNRO 
JULIO BRUNI - AVDA, DE MAYO 1423 - VILLA ADELINA 

MARTIN WEBER - AVDA MAIPU 3660 - OLIVOS 
LAFRANCONI HNOS, - AV. MAIPU 557 - VTE. LOPEZ 
VICENTE CORALLONI - AV, MARQUEZ 250, J. L. SUAREZ 
NICOLAS CARREA - AVELLANEDA 3011 - VIRREYES 

MANUEL LECHUGA - 11 DE SEPTIEMBRE 3478 

VICTORIA 

HAWAI S.C.A. - BELGRANO 30 - SAN MARTIN 

JOSE DOJIL - MONTEAGUDO 215 - F. VARELA 
OSCAR L, ELORRIAGA - CALLE 844 - S. FCO. SOLANO 
BISOLUZ S.C.A, - AVDA, ROLON 2829 - BOULOGNE 
CASA ALFREDO - BDO. DE IRIGOYEN 10 - BOULOGNE 
SCIANCA, CAIMI € CIA, - CANNING 36 - BOULOGNE 
3. D. BONALDI S.A, - AVDA. OLMOS 167 - CORDOBA 


NICOLAI Y TEMPONE - AV. INDEPENDENCIA 4073 
MAR DEL PLATA 


FRAVEGA S.A. - BME. MITRE Y MAIPU - CAPITAL 
FRAVEGA S.A, - SANTA FE Y J. E, URIBURU - CAPITAL 
FRAVEGA S.A. - CABILDO Y MENDOZA - CAPITAL 

FRAVEGA S.A. - CORRIENTES 3883 - CAPITAL 

FRAVEGA S.A, - RIVADAVIA 6426 - CAPITAL 
FRAVEGA S.A. - RIVADAVIA. 11626 - CAPITAL 
FRAVEGA S.A. - AVDA. MITRE 378 - AVELLANEDA 
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PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION! 2 


9961 AP 9QUSLAS OP Y SOAEJL SalIy sound + VNVNVIAL y1 za NOIDIGa VIINOJO * TI 


LAS HERMANAS KESSLER: DOS 
ANGELES EN CUATRO IDIOMAS 


Alemania nos regaló a dos ángeles rubios: la Academia de Danzas de la Opera. Estu- 
Alice y Ellen Kessler. Las famosas mellizas diaron hasta los 15 años, baile, canto y arte 
Kessler —conocidas por nuestro público a dramático, debutando al siguiente año en 
través del televisivo “Studio Uno”— se en- el célebre Palladium de Dusseldorf (“Aque- 
cuentran en Buenos Aires, desde ayer al llo fue inolvidable para nosotras... A pesar 
mediodía, procedentes de Madrid, Walkirlas del tiempo transcurrido, mos emocionamos al 
modernas, han sabido conquistar muchas  recordarlo...”) 
simpatías en breve lapso. Sonríen y hablan De allí en adelante todo fue un coleecio- 
en cuatro idiomas: alemán, inglés, italiano nar ininterrumpido de éxitos. Llegaron in- 
y francés. Ambas cosas a la perfección. clusive. a presentarse en el Lido de Paris, 
CRONICA logró entrevistarlas, minutos des- — El nombre de las mellizas Kessler resplan- 
pués de su llegada. De la entrevista logra- . deció en los luminosos de las principales sa- 
mos saber: las hermanas Kessler nacieron las del mundo. Han rodado alrededor de onee 
el 20 de agosto de 1936, en la ciudad de películas (“Los complejos”) y se preparan 
Lipsia (Alemania). 6 ahora para conquistar al público porteño, WALKIRIA: E nz arh 

Su asombroso parecido físico, temperamen= Las mellizas Kessler actuarán en “Comien- de las Kessler, con 
tal y belleza, ya vislumbrada en la infan- za el show” (Teleonce) y en el Opera, ¡Ah! res y muchas. sonria 
cia, hizo que sus padres las inscribieran en tienen novios y... celosos, 


a. E a E por sen común, a A 3 “Muchacha sin Historia”, Exaltada en Venecia 


cierto. El parecido de Alice y Ellen es asombroso. VENECIA, 5 (Associated aspirar al León de oro de el 
== HR Press). — Los críticos elo- San Marcos, o 
giaron hoy la película ame- Pero mientras los críticos La, estrella es su Ha) 


na “Abscheid yon gestern” aplaudían - la película ale- 
(Muchacha sin historia), 
exhibida en el vigésimo sép- 
timo Festiva] Cinematográ- 
fico Internacional aquí, en 
torno al cual es cada vez 
inás intensa la polémica. 
En opinión de los críti- 
cos la película dirigida por 
Alexander Kluge puede me- 
recer el premio de primera 
obra de un director, y hasta 


na Alexandra, en el pi 
de una muchacha quel 
corro sus padres son pe 
guidos primero como jl 
mana, un conde italiano en la Alemania nazi yd 
anunció de no entregar los Pués como capitalistas” 
premios al mejor actor y la 105 Comunistas enla Ml 
mejor actriz que se otorgan Mania Oriental -q 
anualmente en nombre de La señorita Kluge doctál 
su padre. en medicina que o 
El conde Gioyabni Volpi un hospital 
dijo que no asistirá a ja de algunos críticos ad 
entrega de premios el 10 de calificaron como “una 
setiembre, colho protesta por las actrices de verdad” 
la forma en que se Organi- han sido vistas hasta ahdl 
zó el Festival. en el festival de dos sem 
“Muchacha sin historia”, has. — 


'HOY a las 22.30 | 
AVANT - PREMIERE 


Auspiciada por la Asociación 
de Cronistas Cinematográficos 
- de la Argentina. 


Superando 


*"UN DOLAR MARCADO" ' 
Vuelve RINGO WOOD H | 


(EL COW-BOY DE ORO) 


GRAVE ESCANDALO 
EN LA TV INGLESA 


LONDRES, 5 (ANSA). — 
Una transmisión “sexy” de 
la BBC ha horrorizado a 
las madres de familias in- 
glesas. La emisión del di- 
rector Philipe Saville mos- 
tró a una joytn pareja que 
discutía su comportamien- 
: to íntimo, acostada tran- 
CLINT EASTWOOD Aporeió quilamente en la cama, El 

MARIANNE KOCH ] . . diálogo duró cuarenta y 

> cinco minutos, pero inme- 
7 TECÁNICOLOR-TECHNISCOPE OA ente 
Z, o. semona de éxito A E nicos, de protesta al canal. 

Con el título de “Salida 
décima”, el programa fue 
presentado en forma de 
encuesta, despertando - se- 
rias polémicas y acusacio- 
nes. Sus intérpretes fueron 
Jack Bond y MLENTSn Sa- 
ihul 


AHORA LLEVESELOS 
er cuotas Y 


sólo Ó 


“M1 Mod. 
J 934 


TOCADISCO TELEVISOR 


C.E.Z 
ESTEREO ESTEREO => COLUMBIA 
| Como [WOSSAR || +. 29390 
í RANSER M-166 ES= «Es suyo con solo E 
S 1890 por mos s por mes 2 cuotas adelantadas 
COMBINADO 2 L 30 con solo 
e q 290 JE 2 cuotas adelantadas MARSHALL 
Sí suyo con solo” HELADERA 
cuotas adelantadas de 6 pies 
- DE LUJO | | _Otro-súper-western italiano. 
ES : y con“acción a vemarro as! 
CALEFON COCINA q P 
Cap. 12 lb 3 homallas Es suya con MAÑANA estreno 


solo 2 cuotas 

| 18 Le ad | sins | SARMIENTO - canino - GRAN NOR 
a O 00 suyos con: sofo s GRAN SAVOY - RIVERA INDARTE 

Es a adelantadas :1390 . por mes co 23 DE MAYO - RIO DE LA PLATA 

=> CON N - SAN MARTIN: (Avellanedo) 2 

< OFICI S.A... S z GRAN LINIERS (Ciudadela) - PUEYRREDON AO] 3 

Y MOSCONI 2402 - 52-7370.= MAIPU: -667.- 37: 9734/ OCEAN REX (Mar del Plota) «OPERA (Mendoza) 3 

EN BECCAR: AV. CENTENARIO 1999 - T.E: 743-9914 2: rr oo ra 

EN SAN MARDI, SUR Ca a OCEAN (Bahia Blanca) - IDEAL (Santa Fe) 

, s O Sm PROHI8. MEN. 14 AÑOS 


Es suyo con solo 
2 cuotas adelantadas 


¡ 
1 
E 0 0 grs. en una hora y hasta 


K. 
ENUN DIA con 


BUZO MÁGICO 


Fábrica y Venta; Solís 787 - 38-8107 y 37-013 


= PRODIGIOSO; Lo que hasta hace pocos años se con- 
sideraba una aspiración inalcanzable, adslgazar sin 
dietas, sin ejercicios, sin salir de su casa, sin pérgi- 
das-de tiempo, gracias a BUZO MAGICO, hoy es una 
realidad comprobada por las miles de personas que lo 
usan y lo recomiendan. 
ECONOMICO: Un solo BUZO MAGICO sirve para 
toda: la familia: Adeleaza' toda vez que se necesite, 
sin producir gastos de consumo, como ocurre con te- 
dos los obros tratamientos adelgazantes. Es el Único 
producto que puede ser usado por hombres y mujeres, 
durante años, sin otra erogación que la de su compra. 
COMODO: No sacrifica su tiempo y adelgaza sin 
salir de su casa o en el club, trabajando, comiendo 
o Gurmiendo, 
GARANTIA UNICA Y EXCEPCIONAL: Si durante 
el primer año se d:teriora, el arreglo es gratuito, En 
caso de no ser posible repararlo, es substituido SIN 
CARGO. 
GRAN CONCURSO BUZO MAGICO: Mensualmente 
recibirá $ 100,000 en efectivo la ]jersona que lopre re- 
ducir la mayor cantidad de kilos. INSERUCCIUNES 
EN EL “SHOW DE ROBERTO GALAN”, CANAL 9, 
DE 13 A 15 HORAS. 


FILIALES; BELGRANO: Gal. Juramento “Romano”, Ca- 
PEA eS y Cubildo 2409 .“Nurt', CENTRO: NOCETO 
SPORT, Cangaho 747. CABALLITO: Gal. París, ''Emy, Loc, 
67, Rivadavia 4973. ONCE: Pasteur 468, Loc. 98. BOEDO: 
Av. La Plata 1423. PATERNAL: Av. San-Marlín 2731. LU- 
RI: Rivadavia 9620. LINIERS: Rivadavia 11440. MARTINEZ: 

- Alvepr9130. MORON: Belerano 124, * Wi LOMAS: Ace- 
vedo 57. LANUS: 9 de Julio 1510, BOC? uv. Patricios 806. 
BOULOGNE: Av. Rolón 2002. MUNRO: “Saban'”. Av. Véle: 
Sársfield 4595. BABLESTER:, Alvesr 219; (QUILMES: * 
per Sport''. Rivadavia 96. LA PLATA: Bastón Deporles, Ca- 
lle 51 No 631. ROSARIO: Córdoba 2899. MAR DEL PLATA: 

Cedrón''. Santa: Fe 1777, 


e “CIRCULARES”, SIEMPRE PRIMAVERA 
O SUPERO A LOS 4 RIVALES JUNTOSí 
O ROTUNDA VICTORIA DE PIPO MANCERA 


Un nuevo mes y “Sábados Circulares” (13) sigue firme 
en la brecha sin aflojar un ápice, El primer sábado de 
setiembre, lo ubica otra vez como ganador, superando a 
sus cuatro rivales ¡juntos por 4,8 en cuanto a promedio 
total. El equipo de Pipo Mancera se adjudicó 25,2. Su 
más cercano perseguidor fue “Sábados Continuados” (9) 
que totalizó solo 7,8, al igual que Teleonce. Por su parte, 
el canal decano superó a Tevedós. Indudablemente, la 
imbatibilidad de “Circulares” se va tornando legendaria. 
Los parciales de la jornada televisiva, fueron éstos: 


Canal ¡ Canal | Canal | Canal | Canal 


HORARIO 
De 13 a 13.30 
“De 13:30 a 14 
De 14 a 14.30 
De 14.30 a 15 
De 15 a 15.30 
De 15.30 a 16 
De 16 a 16.30 
De 16.30 a 17 
De 17 a 17.30 
De'17.30 a 18 
De 18 a 18.30, 
Dé 18.390 a 19 
De 19 a 19.30 |: 
De 19.30 a 20 
De 20:a' 20.30 


PROMEDIO 


Trajes en pura lana 
fantasía. con osin 
cuello de piel. Colores 
variados. Talles 44 al 54. 
Fabuloso desde !: $ 1.790.- 


. 


OTRA DE LA B.B.: QUISO IRSE SIN 
PAGAR DE UN HOTEL BRITÁNICO 


CARLISLE (Inglaterra) 5 (EFE). — La actriz francesa 
Brigitte Bardot abandonó a Ja una de la madrugada el 
hotel donde se hospedaba después de rehusar pagar la cuen= 
ta de 15 libras (42 y medio dólares) que le exigían por exac- 
tamente cien minutos de estancia. 

La actriz llegó al hotel con dos amigas y un fotógrafo 
en su “Rolls-Royce”. Pese a la hora tardía se había con- 
gregado numeroso público a esperarla. 

Esto fue quizá lo que irritó a la actriz que habiendo 
reservado las habitaciones por teléfono, esperaba sin duda, 
discreción en el hotel. 

Al anunciar que se marchaba le presentaron la cuenta: 
“No esperará usted que la pague —dijo Brigitte Bardot al 
gerente "— con toda la publicidad que le he traído con 
mi estancia”. 

Pero al insistir el hotelero se decidió a pagar y con 
aires de furia se marchó a dormir a una pequeña aldea 
vecina. 

Brigitte Bardot está filmando en Escocia “Dos semanas 
en setiembre”, con Mike Sarne. 


AHORA SiS? 


asegúrese fácilmente 


$ 2000.- 
compramos co, 
toda 
su producción! 


UNA INDUSTRIA 
EN SU CASA! 


J. B: ALBERDI 5485 
CASEROS 3093 * 
ALVAREZ JONTE 2049/51 


Buenos Aires conocerá 
una verdadera - 


VENTA DE 
< SALDOS! 


>» 


LA PIEDAD, que durante 
todo el año maravilló con ofertas más y más asombrosas, 


concreta en precios insuperables su deseo de colaborar real y 
postivamente con la economía de toos los hogares, y brinda a partir del 5 de setiembre una auténtica, fabulosa, 
INOLVIDABLE, realización de saldos, que permitirá aprovechar ofertas tan espléndidas como éstas... 


Tapados de gran calidad en 
pura lana, fantasía,todos; fo 
rrados en rayón: Talles 44/52. 
Sorprendente!"? 2.490, 


Extraordinario casimir mezcla 
de lana y fibra polyester. En 
novedosas fantasías y gran 
“variedad de tonos. Ancho 150 
oms. Increible!: $ 690—, 


Excepcional oferta. Guantes 
en pura lana, para señora. 
Variedad de colores, Unicol: 


$ 198.- 


A Encantador vestidito en pura 
lana. Gustos modernos, Colo- 
A res variados. Medidas de 1 a 
4 años. Maravilloso!: $ 398 


Blusas camisas en mangas 
cortas y sin mangas. Fibra po- 
liamídica. Variedad de colo- 
A res. Extraordinario!: $ 598. 


Frazadas de gran abrigo, en 
tejido mixto, original dibujo 
escocés. 1 plaza. Sensacio- 


nal!: $ 689.- 


A Sensacional oferta: Campe- | Platos playos o soperos de fi- 

ras, chalecos y pullovers en f bra polivinilica. Varios colo- 
A pura lana. Gran surtido de | res. Oferta!l: $ 65,- 
colores y talles. Maravillal: $ $... 


il 693. 


Sensacional oferta. Bombasi 
frisado de puro algodon. Fan- 
tasias variadas. Ideal para 
lencería. Ancho 0,70 cms. In- 
creible!: $ 99, 


Finisimo voile de fibra sinté- 
tica poliamidica. Ideal para 
cortinados, Ancho 140 cms. 
Maravilloso!: El metro 

$ 189.- 


Práctico bolso en fibra polivi- 
nilica. Varios colores. Regala- 


mos!; $ 130.- 


Magnifica oferta!: Crema den- 
tal Dentex. Asombroso!: 


$ 65.- 


Ja PIEDAD 
. “BARTOLOME MITRE YCÉRRIO 
¡Su tienda de MODA! 


Adquiera estas espléndidas ofertas renovando, 
¿ampliando o solicitando un crédito aumentado el 100 % 


Avilés y Delgado. Allí, en la casa de 
su tío y socio José María García, halla- 
mos a Luis Alberto Cubilla Almeida, el 
oriental que fue uno de les factores 
primordiales del sensacional triunfo de 
River. Junto a sus “botijas” y a su 


cosas del fútbol. Estuvo''mal con Mas, 
a quien levantó por el aire. Pero es un 
buen jugador y puede llegar lejos. Claro 
que tiene su geniecito..  ” ' 


—¿Quién le gustó:más en Racing? 


Dijo Cubilla: “River Está! 
a Punto Para el Título”: 


EL CRACK URUGUAYO EXPRESA QUE 


muda a su 
dras de la cancha de River). Lo cierto 
es que juego con una tranquilidad tal, 


pa simpática esposa Gladys, Cubilla se —Maschio y Perfumo. Peró todos jue- | que' todo'me parece natural y fácil.” ' 
7 É despacha a gusto mientras de vez en gem al mismo ritmo. - A propósito de sus negocios, repita= : 
E Edo : cuando entra algún vecino o amígo —¿Esperan salir campeones? mos que Cubilla se dedica a la compra 
pE para felicitarlo. —Estamos seguros de que sí. Nos te- | Y Venta de pollos con su socio García. | 
| “Yo estoy acostumbrado a recibir sa- nemos una fe ciega. Solo esperábamos | Y lo lindo del caso es que las compras 
A ; tisfacciones. Créame, Jugando en Pe- | esta partido con Racing para mostrar | $e las hacen al señor Daniel Gil, que 
die harol salí cuatro veces campeón, Inte- | de jo que somos capaces. No puede ser | %5 Vicepresidente de Boca. Como 'se 
EA ES a gré también el equipo que logró la | que siempre seamos los segundones. Al= | Ve, el negocio no está reñido con el 
- AE > a : Copa del Mundo o == guna vez se nos tiene que dar. Y yo a od : ' 
. : : . A triunfo sobre Racing una de | creo que este año; es el decisivo, Ade- ES e buena gana. Su 
ps cies OS O on da Es do las más grandes. Tenía que ser así. | más osta vez venimos. de, arremetida | £spos8 también. Los pibes no caben en ya 
3 Alda ero Nado pr * Nuestra hinchada lo esperaba y no po- | y no como otras veces, que íbamos en. | Si de contentos. Son, populares en el E 
En díamos defraudar. Pero no fue fácil la | punta y al final. nos quedábamos. barrio. Todos los agasajan. “Esta gente d 
: cosa. Racing es un gran equipo y está —¿Siguieron algún bido? es divina. Ne se imagina usted cómo jr 
2 LA SEMA NA TIENE OTRO CL A SICO muy bien armado. Pero nuestra defen- iguie plan preconcebido? | aos qmieren. Me siento como si estu e 
sa A ade y no SA a A Y dis se ae pe viera en da Le garanto que z 
o) cer. De los modos, que han cado. reenización, no se llega | los voy a añar mucho cuando me 
5 FUNDAMEN TAL: SAN LORENZO-RIVER es una hazaña y yo los felicito”, a nada. z mude. Pero no veo la hora de tener $e 
ES —¿Tuvo pretlemas con Días? —¿Cómo se siente usted? mi Casa...” $ 
a. La semana pasada tuyo en el título— viene repun- —Alguna que otra palabrita y un po- reo que estoy jugando como nun- Asi es este gran muchacho urugua- b 
: un clásica de campanilas tamdo de manera singular co de juego fuerte. Pero nada más. ca. Será que por fin pude traer a mi | yo que ya es ídolo. Porque se juega, y 
> Y en River-Racing. Pero és- y será un rival de riesgo El hizo lo suyo y yo lo mío. Son familia. Será que se me van endere- | en cada gambeta. 
4 u ta ne le va en zaga. El para las pretensiones ri- 5 
. domingo se enfrentarán verplatenses, ] 
co ||, nada menos que San Lo- Con una línea de ata- £6 $ JJ E 
ps renzo y River, que juvenil, que está dan- 1 
3 El partido es de funda- do excelente resultado, los as 4) e 14) 
E mental ¡importancia para de Boedo pueden darle ua d 
pos los “raillonarios”, ya que buen dolor de cabeza. y, de j 
Fi: Ban Lorenzo —demasiado tal forma, favorecer a Ra- : 9 Eu 5 ; 
ol alejado como para pensar eing... a OS Ca emiCcos 
DE E _ E y ' 
eS <p. 
a e 7 | El “sepelio” está anunciado para hoy, a las 10. Segura- ( 
12] NO LO TENDRA JAMAS! mente, hasta esa hoca seguirán lepuado las más a 


expresiones de condolencias”. 


Hacía muchos años que River no se daba el gustazo de 
ganar un partido clave. A fuerza de tantos padecimientos, 
la hinchada se hizo fría, tal vez un poco amarga. Pero lo del 
domingo cambió totalmente las caras y el espíritu. El hin- 
cha millonario festejó el triunfo como si hubiera sido la 
obtención del campeonato. La euforia del Monumental sa- 
lió a la cade y se exteriorizó de mil formas diferentes. Sin 
embargo, CRONICA 


Si no se decide ya, Por qué esperar más, sl ponemos a su 
alcance la posibilidad de comprar al contado y en el lugar que 
A Ud. prefiera: Taxis, autos, colectivos, motocicletas, camiones, 
tractores, niáquinas agrícolas, plck-ups (nuevos o usados, para 
campos, fambos, quintas, granjas, galpones, tinglados), etcétera. 


CON UN PLAN PARA CADA PRESUPUESTO 
Solicitud 


Bren 


pe] 
de 
EE 
| 


Cuota Mensual 


registró la que posiblemente sea más 
$ Ea $ eri original e insólita... E 
É as Pre a .” 5200. Ayer por la mañana, en el pabellón “EF” del Mercado ' 
” . «= ” . <— 


de Abasto, un grupo de puesteros, que usaban camiseta cru- 
zada por una banda roja, llevaron a efecto el “velorio” de 
Racing. La cosa fue realmente digna del más depurado hu= 
mor negro. Sobre algunos cajones de fruta, prolijamente fo- 
rrados en papel briiloso, se instaló un féretro lustroso y, 
pequeño, con su correspondiente mortaja. Dentro de él, un 
munñeco simbolizando a Racing, cubierto parcialmente por 
un banderín acádémico. A los costados, las infaltables vé= 
las y en la cabecera una cruz con el RIP de Tigor, 


Todos los puesteros del Abasto se reunieron en derre=. 
dor, formando una especie de cortejo fúnebre, pero con la 
diferencia que reían y cantaban sin cesar. 


La marcha más escuchada fue aquella que Argentina 
oía rigurosamente todos los 17 de octubre, com el cambio 
“de sus dos nombres clave por los de Mas y Cubilla, 


Una suerte de guardia se turnaba periódicamente y 
quienes salían iban a un bar de las cercanías para seguir 
la farra, cantando y tomando café... En el bar se redactó 
una esquela de pésame para Juan José Pizzuti, en cuyo fi= 
nal sé sintetiza el máximo sarcasmo concebible: “Sentimos 
sinceramente la irreparable pérdida”. 


. El “velorio” continuó durante todo el día de ayer, y 
fueron muchas las personas que se llegaron para “rendir su 
homenaje” al vencido en la lucha. 


., 1.000.000,— ” 12.400.— 
INSCRIPCION AUTOMATICA - OFERTA LIMITADA 


Créditos “a 'Sola firma de $ 100.000 a $ 5.000.000 al 7 % anual 
sobre saldos y totalmente en cuotas 
Solucione su problema de dinere 


CORPORACION FINANCIERA NORTE S. A. 
0 Moreno 1405 - ler, Piso Buenos Aires 


INFORMES PERSONALMENTE O POR CARTA 
ENVIAMOS REPRESENTANTES 


Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 1318/62 
No 8139 - Planes aprobados por el Ministerio de Educ. y Jus- 
ticia de la Nación - Resolución 15242/1/63 


TE GA li ti a e MP 


Los puesteros del Abasto, fanáticos de River, “velaron” 
a Racing con cajón, velas, eruz, sonrisas y cantos. Fue 
un “velorio” demasiado alegre. 


ANDO EN FABRICA - 


: 3 02 EL TELEVISOR 


PANTALLA orwiech 


EJSAN TE PANTALLA GIGANTE 
DE 23 PULGADAS —_DE:59 CENTIMETROS 
59 CENTIMETROS ULTIMO MODELO DE LUJO 
: - GARANTIA POR 2 AÑOS. A 
FRA TSOLA FIA ¡A LY SIN ANTICIPOS A ANEEl 

SIN CUOTAS EXTRAS NI CUOTAS AGUINALDOS. 


motor fuera de bordal 


ZANELLA9%.10] 


EL MOTOR 
ds > NACIONAL 
DE CALIDAD, 
' INTERNACIONAL 


MOTOR 2 tlempos 170 cc. Y. 
“de cilindrada! * POTENCIA 
9%. hp. a 5.400 R.P.M. 
REFRIGERACIÓN por bom-. 
ba de agua. GENERADOR 
para equipo de 6v. con 
tomacorriente en el tablero 
del motor y MONTAJE 
- ANTIVIBRATORIO. 


¿EXTRAORDINARIA ECONOMÍA |: 
DE CONSUMO: 4 Litros p/hora' 


[EN 30 MESES DE $1.000 
¡PRECIO TOTAL $30.000 $ 
HECTOR AMADO S.A. 
FABNCANTE Y DISTRIBUIDOR, DEL JELENSOR Norwich. 
ESTE 


SALTA 865 - LANUS E 
2054 - 2337 - 2907 


" HERVUS 


_TEL. 241-1350 - 1691 - 


cjubes de primera categoría. 


odas cuotas mensuales”. 


y 
z 
> EN sb 
l 


MADRID, 5 (EFE). — A las doce ho- 
ras de haberse recibido en el Real Ma- 
drid un segundo cablegrama del presi- 

' dente de Boca Juniors, en el que se 

informaba al cub madridista que el 

equipo de la ribera no podría despla- 

ll zarse a Madrid, para jugar el próximo 

día 15 el encuentro de homenaje a San- 

' tamaría, el Real Madrid ya había con- 

tratado al equipo alemán Hamburgo pa- 
ra ese partido, que se celebrará en la 
 raisma Techa. 

. Esta tarde, el vicepresidente del Real 
Madrid ha manifestado: “Recibimos un 
primer cablegrama del presidente de 

' fBoea, en el que se nos informaba que 

Boca Juniors confiaba en venir a Ma- 
i drid para jugar el próximo día 15, pe- 
ro se nos advertía que habría de obte- 
Ñ 
Ñ 


ner antes permiso de la Asociación Ar- 
gentina de Fútbol. Y anteayer recibimos 
un segundo cablegrama, en el que nos 
decían que Boca no podría venir, por no 

haber obtenido la necesaria autoriza- 
ción:de la “Asociación”, 


| 


LIO 


Por secretaría, el representante de De- 
portivo Éspeñol, señor Martínez, dijo que 
entonces menudearon las críticas hacia 

ñ tor López, quien, al parecer por su pro- 
ía cuenta, había entregado este año pesos 
E0a0000 a Argentinos Juniors y 150 mil pe- 
To lón, en ambos casos pagaderos en 


delegado de Almagro, señor Yascaer, 


FUE ATACA 


áspera sesión tuvieron anoche Jos 
delegados de 12 división “B”, cuando el de- 
legado de villa Dalmine preguntó si era 
cierto que de 105 jondos especiales de la di- 
visional se habían hecho préstamos en dine- 


entre River 
de mi club”. 


Y añade el señor Seporta: 

“Como es: fácil - comprender, nos ha 
contrariado esta negativa, ya que 1oS 
habíamos hecho Husiones de enfreritar 

con el de Boca, que es 
. Boca, además, ha ju- 
gado varios partidos con éxito aquí hace 


£ nuestro equi 
de gran calid 


pidió entonces la palabra y dijo que “me 
siento avergonzado de que esto ocurra. Re- 
cuerden, señores consejeros —agre 

hace poco el delegado de Colón, doctor Pa- 
gia, dijo que nuestra divisional era “el $l- 
fimo orejón del tarro” en oportunidad de 
decidir si se le daba o no la fecha del 12 de 
octubre para que se disputase el partido 
y Boca, y ahora usa la plata 


Otros dirigentes de la divisional no de- 
jaron de reprochar Ja actitud de Víctor Ló- 
pez, cuando es bien sabido que muchos elu- 
bes necesitan dinero de su propio fondo y 
no lo pueden obtener. 


gó—, que 


E Lo que Faltaba en la AFA: La “B” Dejó Dinero a ClúÑes de la “A” 


DO VICTOR LOPEZ 


El delegado de Los Andes, señor Pala- 
cios, dijo “que este mo era el momento de 
acusar 2 López, pues no hay que olvidar 
Jos favores que hemos recibido todos, y en 
ese caso, todos somos los culpables de que 


esto haya sucedido”. 


Lo cierto es que se produce así un nue- 


vo escándalo en la AFA y, 


resolvió encomendar al presidente de Tigre, 


señior Ricciardi, para que en 


mañana por la noche entre los presiden- 


tes de la categoría “B” y 


Suárez, plantee esta incómoda situación y 


se traía de lograr una tr 


Jondos y que sea la misma AFA que se 


SA e ——_ _ _— «== EA 
[BOCA NO JUGARA CON REAL MADRID: 
'EN SU REEMPLAZO IRA EL HAMBURGO 


selección nacional Y fue su grito de 
guerra en el Mundial de Londres. 
Asimismo, en la redacción de Alfil se 
ha recibido una información de su de- 
legación en Buenos Aires, según la cual 
Boca Juniors propone al Real Madrid 
que jueguen un partido amistoso allí, 
en la capital argentina, en la primera 


haga cargo de los préstamos acordados a 
Argentinos Juniors y Colón y el dinero de 
marras vuelva lo más pronto posible a las 
arcas de los clubes de ascenso. 


"También, previamente, se consideró en 
forma extensa si los delegados representan 
ono a los clubes ante la intervención, aguar- 
dándose que los presidentes den un corte a 
este asunto que amaga con otra división en 
le tumultuosa casona de la calle Viamonte 
ya que como es bien sabido, pese al decreto 
del gobierno, aún siguen funcionando en la 
AFA varios cuerpos, en forma de colaboraá- 
dores. 


finalmente, se 
la reunión de 
el interventor 


ansferencia de 


REESTRUCTURACION: 
LA PROPUSO SUAREZ 


Ayer, a puertas cerradas, se reunieron en la AFA los 
presidentes de los clubes con el interventor, señor Valen= 
tín Suárez. Finalizada la reunión éste informó que pidió 
a todos juntar filas, porque se hace necesario el trabajar 
en común, para hacer nuevos estatutos, reglamentación 
del Tribunal de Penas, mejorar los campos de juego, Or- 
ganizar la medicina integral en todos los clubes y para 
todas las divisiones y confeccionar un calendario interna- 
cional. “Necesito hombres que cooperen dentro de la AFA, 
ya que ésta, dijo, es la casa de todos”, 


pocos días, pero no ha actuado en Ma- 
drid, y el público madrileño tenía gran 
interés por verle, Hubiéramos querido 
darle esa satisfacción, pero no ha po- 
dido ser”. 

Efectivamente, el público madrileño 
ha seguido con expectación la campaña 
de Boca Juniors en España: Torneo de 
San Sebastián, Córdoba y luego en el 
torneo Mohammed V, y se confiaba en 
verlo frente al Madrid en e] estadio ma- 
dridista. 


En el Hamburgo —rival madridista en 
el homenaje a Santamaría— figura el 
ídolo alemán Uwe Seeler, cuyo nombre 
“de pila es el grito de guerra de los “hin- 
chas” alemanes en los encuentros de su 


quincena de octubre próximo. 


A esta noticia, el señor Saporta ha 
respondido: “Al Real Madríd le será 
imposible satisfacer ese deseo de Boca. 
Ellos saben que en esas fechas esta- 
remos ya eomprometidos con el cam- 
peonato de Liga. Además, tenemos que 
ir a Montevideo, para jugar contra el 
Peñarol para la copa Intercontinental. 
Será un viaje rápido”. 

¿Cuándo viajará el Madrid a Mon- 
tevideo? 

“E] Madríd saldrá de aquí el día 
10 de octubre, jugará contra el Pe- 
ñarol el día 12 de octubre y esa mis- 
ma noche emprenderá regreso a Es- 
paña”. 


EN BASQUET: ROMPIO CON 
CES LA BUENOS AIRES 


SUS JUE 


Confusión, una Ccon- 
fusión que nadie sabe 
que meta tiene, es el que 
hañ creado los árbitros de 
la Asociación Buenos Aires 
de Básquetbol a raíz de un 
incidente ocurrido el día 19 
del' pasado mes en el par- 
tido Barracas Juniors-La- 
mús. El incidente fue una 
agresión contra los jueces 
por parte de parciales del 
club nombrado en primer 
lugar. 

El día 22, es decir tres 
días después del hecho, se 
apersonó en la Asocia- 
ción un nutrido grupo de 
jueces, quienes delegaron en 
Salo- 


apersonó en la Asociación, 
donde recibió la noticia de 
que el campeonato había 
sido suspendido y mostró 
sorpresa ante la noticia de 
la reunión que el señor Va- 
rela mantuvo el día 22 con 
cuatro representantes de los 
jueces, ya que no había si- 
do informado de ello, 

Dos días después el se- 
for Costa vuelve a la Asocia- 
ción e invita al presidente 
a una reunión que los jue- 
ces van a realizar. Aquél 
no acepta, por considerarlo 
incorrecto, ya que “mi pre- 
sencia podría entorpecer”. 
Todo parecía tranquilo. La 
impresión era de que el 


los señores Martín, 
món, Hernández y Ferraro, 
para que expusiesen sus in- 
quietudes al señor Varela, 
presidente de la entidad, a 
quien manifestaron su in- 
tranquilidad y pidieron co- 
laboración para evitar que 
los incidentes se repitiesen. 
El señor Varela habló del 
malestar existente en el con- 
sejo por lo sucedido y dijo 
que no era posible la pre- 
sencia de tres agentes de 
policía en cada partido, por 
la sencilla razón de que 
muchas comisarías no dis- 
ponían de ellos. 
e El Caso 
El día 2 se reunió el Tri- 
bunal de Penas, quien dio 
vista al club Barracas Ju- 
niors del informe, para que 
fl. hiciese los descargos. No lo- 
E mó ninguna resolución, da- 
4 do gue la cancha de esa ins- 
titución estaba eleusurada. 
Pero Jos jueces se reunie- 
ron el 25 y decidieron no di- 
rigir a tres equipos. El 29, 
j el señor Costa, represen- 
CE tante de los árbitros, se 
Mo o 


LOS SUDAFRICANOS 


8 MAR DEL PLATA, 5 (De 
nuestro corresponsal) — El 
eguipo de rugby sudafricano 
i de “Las Gacelas”, integrado 
Jf' básicamente ¿q0n los miem- 

bros de la selección de su 
país, arribaron en micro 12 

las 18 a los departamentos- 
3 casinos, donde se alojarán 
| durante su permanencia en 


rn PASTA RNA 


Mar del Plata, Pasado ma- 
ana, 2 Jas 15, en- Parque 
Camet, los rugbiers visitan- 
tes se medirán con Ja selec- 
ción de la Unión Marplaten- 
se de Rugby. 


acuerdo estaba próximo. 
Pero en la reunión todo 
fue distinto. Trascendió que 


FINO JUEGO DE 
DORMITORIO 


hubo disparidad de criterios, 
pero que al final imperó el 
“espíritu gremial”, El resul- 
tado fue que al día siguiente 
el señor Costa envió una no- 
ta, según la cual los jueces 
se negaban a dirigir al club 
Barracas Juniors hasta tan- 
to no se expidiese el Tribu- 
nal de Penas, a la vez que 
solicitaban fuese modificado 
el código. 


oe Caducidad 


También comunicaban qué 
aceptarían el fallo, fuese 
cual fuese, lo que no deja de 
ser un absurdo, pues lo úni- 
ceo que correspondería sería 
el clausurar por más tiem- 
po una cancha que ya es- 
taba clausurada, Ante tal 
postura, la Asociación Bue- 


TODO” EN CUOTAS DE ¿ 


PARA LOS NOVIOS 


RESERVEN SUS MUEBLES AL PRECIO DE HOY SE LOS ENTREGA: 


«REMOS CUANDO UDS. LOS NECESITEN MANTENIENDOLOS EN 
DEPOSITOS SIN COBRARLES NINGUNA-CLASE DE GASTOS. 


= 


nos Aires decidió la caduci- 
dad de poderes del Colegio 
de Arbitros, lo que repre- 
senta su disolución, y abrir 
un nuevo registro. 

La impresión de los diri- 
gentes de la Asociación, Se- 
gún se informó ayer en con- 
ferencia de prensa, es que la 
mayoría de los jueces reno- 
varán su licencia, por lo que 
el campeonato podrá reini- 
ciarse a la brevedad. 

e Copa Bascialli 

Hoy, a las 20.30, en la can- 
cha de Palermo, se disputa- 
TIá la antepenúltima fecha 
de clasificación por la “Copa 
Bascialli”, de acuerdo al si- 
guiente fixture: Deportivo 
San Andrés-Sportivo Buenos 
Aires y River Plate-Obras 
Sanitarias. 


mí 
Ú 
0 


— 


También se habló dc las deudas que los clubes tie- 
nen con el gobierno (impuestos, préstamos, jubilaciones, 
etc.), que ascienden a mil millones de pesos, cifra que, al 
parecer, es imposible de liquidar, por lo que se buscaría 
una condonación. El presidente de Newell's opinó que ha-= 
bía que variar fundamentalmente el sistema de compras de 
jugadores y de pago a éstos, pues de seguir así, “todos-los 
clubes iremos a la bancarrota total en un plazo de tres || 


y púguelo hasta en 15 MESES 
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LE FACILITA EL PLAZO QUE UD. NECESITA 


La Derrota de Boca Juniors Aclara Definitivamente el Panorama 


El Campeón de 1966 se Escribirá | 
Solo con la “R” de River o Racing | 


* DE AHORA EN MAS, TODO SE REDUCIRA A ELLOS DOS 


* [A CAMPAÑA DE ARGENTINOS JUNIORS ES EXCELENTE ' 
e [A GRAN REACCION DE FERRO COMPROMETE A COLON 


El campeonato ha entrado en una fase diferente. Definitiva, diríamos. _Porque de ahora en más, solamente River y 
Racing pueden aspirar al título de campeón de 1966. La increíble diferencía que los separa de los que van segun- 
dos, hace que, prácticamente, pueda descartarse la posibilidad de que ocurra otra cosa. La derrota de Boca a manos 
de Huracán, ha venido a dar por tierra con las pocas aspiraciones que le quedaban. Por eso, el campeón del año, 
solo podrá escribirse con la “R” de River o de Racing. Poca alternativa, sin duda, para fanta pasión que se mueve 
a su alrededor. Veamos ahora, qué nos sugiere cada uno de los equipos que están disputando éste campeonato, 


> 


abó la serie. Racing ya no es ambiente, vienen haciendo mella en e N. OLD BOYS. — Sigue perdiendo te- 
a Pero lo que realizó, entrará en ánimo de los muchachos, que no rinden rreno. Sabe una y la repite siempre: Ja 
la historia grande ¿el fútbol argentino. en la medida esperada. El domingo, no del centro a la “olla”. Y cuando le to- 
Cuando se hable de Racing habrá que solo no juearon, sino que se entregaron man el tiempo, fracasa. 


caer, indefectiblemente, en la A mansamente. Y eso es grave. Muy grave. R. CENTRAL. — Un triunfo anodino. 
que la hazaña del “equipo de José" tie- A en : Con mucho desorden ofensivo y muy 
ne un, sentido! que ya ¿més alió de las aa cu na veas el or poca claridad. Pudo ganar por mayor 
e nquistó una fácil victoria ante un ri- diferencia, pero el rival fue muy poco 
muchachos que trabajaron en comuni- A 1d as : para tomarlo como índice de su capa- 
dad, sencillamente, con humildad, y que - Val sín ideas ni orden, cidad. 
supieron ganar, empatar y hasta per- ESTUDIANTES. No supo o no pudo E p 
= - humildad. Aleuna E . HURACAN. — Triunfo elaro con buen 
+. e ao de a hay Hallar la manera de penetrar en la ce- fútbol y muchas ideas. Cierto es que 
que empezar de muevo. Y puede que to-  'Tada defensa “mens sana” y se Com- Boca facilitó enormemente las cosas. 
o men plicó el panorama. Además, tuvo fallas Pero de todos modos, el “globito” an- 
as de concerción y todo se le hizo dificil, duvo bien. Y hasta se permitió el lujo 
RIVER PLATE. Tenía que ganar y - de algunas cositas que engolosinaron a 
salió a ganar. Su trabajo no fue lueido a e a las tribunes adictas 
ni podía serlo. Pero hizo lo suyo y lo Gen pedir muchas cosas, Independiente QUILMES. — No tuyo suerte. Pudo 


hizo bien, ratificando aquello de que 
son los maestros del contrasolpe. Y de 
que Cubilla y Mas son dos seres pun- 
teros que Juegan y pesan. Pero Riyer 
no tiene la regularidad de Racing y es 
siempre una incógnita que se deyela en 


ganó y eso parece bastarle, aunque la sacar un empate y cayó en los últimos 
suerte tuviera mucho que ver con esta minutos. Inclusive llegó a jugar mejor 
victoria. De todos modos, poco a poco que Vélez. Tuvo más coherencia y me- 
se va entonando. Y puede que se com- jor medio campo. Pero no tuvo fuerza. 


ponga, por más que es bastante tarde. PLATENSE. Once puntos sobre doce 


cada partido. Habrá que ver ahora có- SAN LORENZO. Sigue en racha. Pe- posibles, son elocuentes. Los de Núñez 
mo le va en ésta, su condición de pun- ro con motivo. Parece que ha encon- perdieron pero jugaron como hacía ra- 
tero. Por de pronto, nadie puede qui- trado el ed y la fuerza E pag: to que no jugaba. 

tarle el mérito grande de haber abatido faltando. ha reencontrado a Veira y A E 

a un coloso. E Albrecht, que es mucho decir. CHACARITA. Buen primer tiempo 


y aflojada fimal. 


ARGENTINOS JUNIORS. Humilde- VELEZ SARSFIELD. Una fecha sin LANUS. Una desafortunada jugada 
mente, sin alharacas, casi sin que na- perder, ya van catorce. Aunque su gol de Paz sobre el final, le brió un em- 
die lo note, el equipo de La Paternal haya sido dudoso y casi sobre la agonía. pate que estaba clavado. No merecía 
está allí ubicado a la misma altura de Vélez está en marcha y recuperó su fe. perder. Más que por su juego, por su 


Bota, lo que no es poco, aunque el Que es mucho. garra. 


campeón ande de capa caida. En menor GIMNASIA. — Salió a no perder. Y COLON. Con Manfredi en inferiori- 
proporción, los “criollos” son un poco no perdió. Claro que tampoco ganó, co- dad de condiciones y su escaso caudal 
la réplica de Racing. Modestia, sentido sa que hace bastante que no logra. Su de fútbol, poco podía hacer. Y cayó 
de équipo, garra y dos e tres hombres aferrarse al 0 a 0 puede serle fatal, batido sin pena ni gloria. 

importantes jugando para todos. aunque hasta ahora la vaya sacando 


Me - FERRO. Se ya entonando el equi - sd 
Guzmán jugó uno de sus. BOCA JUNIORS. Sin su garra carac- P?Stante bien, de Cabalkito Avuqis TE cuntte e La gsun labor de Viberti 1 
mejores partidos. Fue un  terística, fue un remedo del campeón ATLANTA. — Un serio revolcón el Pero ya está en una misma iínea con €n la extrema defensa, fue +00 
Jirme baluarte en la defen- de 1955, Es evidente que el cansancio y suyo. Comenzó con una defensa firme Colón y puede rebalsarlo en cualquier Un permanente freno para 1 

sa de River” Plate. “un no sé qué” que se adivina en e] para terminar fracasando en todo. momento. Su reacción es evidente. el ansía de Boca Juniors. '" 


- ACTIVIDAD MUY LIMITADA Y CLIMA PESADO EN El MERCADO BURSATIL 


Muy limitado fue el movimiento registrado que volvieron a. desvalorizarse con rela- Las diferencias de cierre fueron de 9 al- dieron a los valores de sociedades anóni- 
ayer en el Mercado de Valores local. Por ción a los márgenes de la semana ante- zas de $ 0,50 a $ 10.- contra 59 declima- mas. Se vendieron 339.836 acciones entre 
las mismas consecuencias la jornada se rior. Para dar un panorama más exacto de ciones de $ 0,50 a $ 20.-, mientras otros ordinarias y preferidas. Mejorá sesenta 
tornó pesada en general y carente de in- la verdadera situación del mercado, se- 88 papeles no modificaron sus niveles | centavos la cotización de los Títulos del — 
terés por parte de la demanda. Estas cir- nalaremos que Celulosa Argentina, absor- anteriores, El tota] general de lo realiza- Empréstito de Recuperación Nacional 9 de 
cunstancias gravitaron en las cotizaciones bió órdenes por 64 mil acciones; Acindar, do ascendió a 41.379.200 pesos nominales, Julio 7%. La clausura se realizó a 
de la mayoría de los rubros transferidos, por 37 mil; Ledesma, con 20 mil acciones. de los cuales 32.971.200 pesos correspon- $ 15530 con 4.779.000 pesos nominales 


Ant. Ayer Ant. Ayer Ant. Ayer Ant. Ayer 


Ant. Ayer Ant. Ayer 
BANCOS Argental 5 . 65.— | Campomar ¿> POE a o 14.50 14.50 o 

Bco. Avellaneda 260.— Arg. del Su c 105.— | Canale E = Ferrum ... 155.— 155.— | Odol ........ 360.— 0. — 
Bco. Francés ... 180.— Armando e 69.— | Cantábrica . _— Finanfor . 100.— 100.— | Op. Hurlingham. D— BD 
Bco. Galicia Astarsa 25.50 | Casa Muñoz ... = Fiplasto .. 105.— 105.— | Orandi 8 8. — 
*Bco, Italia ..... Astra 171 55 | Casado ; = Fóstoros .. 185.— 185, — , AS 
Bco. Monserrat. Atanor > 102.— | Catuogno > -— Frutícola ... 30.— - 30.— | Palmas 29, 
Nvo. Bco. Jtal. . O O a 40.— | Celulosa z 30 z Pap. del Plata 6— 6 
Bco; Pop, Arg. Cídec E .— 118.— | Eches. y Casas . 93.— %B3.—|Galileg ..... - 100.— 100,— | Pap. Pedotti . y 32. — 30. 
Bco. Pop. Quil. 55.— , y 203.— | Ciervo ; Ed, Codex 47.—  47.— | Garovaglio - 3L— '30.— | Particular ...... 15 — 1% 
VARIAS Benegas ... 107.— | Cimet é Electroclor 155.— 155.— | Goffre 61.— 60.— | Patricios ....... MM — 

A Berlingierl 100.— | Cineotta h El Globo 50.50 50.50 | Grafex 58.— 58.— | Patagoría 32.— 20.50 

ACÍNAAL oo. 22... 95.— 92.— | Bertagni ........ 38.— | Cindelmet > EF Sauce 90. 90.— [Griego ......... 190 M7.— | Paz y Posse ... to. 
-Acinfer 65.—  63.—|Bod. Esmeralda 135.— | Cofia :.......... , S Pérez Compane . 109. — 104. — 
Alpargatas 96.50 96.50 ; Cía. Quimi Fabril 0... - 66:50. 64-50 | pyapon Az Perkins ....... ATAR 
Arcamsa 60 59 A IPR 20.— FErnrcemoar ....... Fader (x) 45.— 40 Hidalgo Sa 5 . PelraceX ......0.. IM. — HH=' 
- , ES Bernabó . 3M— == 
Te 5 roductex ...... 115— 0 
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TOS GOLEO A INTER EN EE.UU. 


Associated Press). — San- 


é y Edu. 


INTERNAZIONALE: Sarti; Burgnich y Fac- 
chetti; Bedin, Guameri y Pichi; Da Costa, Maz- 
; icio, Miramontes y Corso. Arbitro, Felipe 


Hue , de MÉxico. 


unas 40.000 personas se congregaron en el 
Yankee Stadium,lo que se considera un record 
de público para un partido de fútbol en lOs Es- 
tados Unidos. 
, Edu puso en ventaja a Santos a los cinco 
"minutos de juego. El extremo izquierdo, tras re- 
cibir un preciso pase de Pelé, se filtró entre 
Jos defensores contrarios y venció a Sarti, con 


un cañonazo desde unos diez metros. 
“Hasta ese momento los italianos se 


mostrado más peligrosos y habían organizado 


varias Cargas. 


El gol de Santos culminó una jugada de 


contragolpe. 


'A los 29 minutos, Inter empató por in- 


termedio de Sandro Mazzola. Gilmar había re- 
chazado a medias un potente disparo del delan- 
tero brasileño Jair Da Costa, de Inter, y Mazzo- 
la entró a la carrera y con un tiro corto envió 
la pelota a las mallas. 

Hasta promediar el primer tiempo el juego 
estuvo a la altura de dos verdaderos campeones 
y el público premió con aplausos muchas de las 
acciones. 

Dentro: de la gran calidad general del par- 
tido, Santos exhibió una ligera superioridad y 
sus avances fueron mejor coordinados. 


A los 20 minutos Pelé, que avanzaba a la 
carrera, recibió un buen pase de Mengalvio y 
remató con fuerza. La pelota llegó a la red, pe- 
ro el árbitro anuló la jugada por ofíside de un 
delantero brasileño. 


A los 35 minutos, Facchetti contuvo con yio- 
lencia a Edu, a unos 20 metros de la valla del 
Inter, cuando el extremo izquierdo entraba con 
buenas posibilidades. 


Hubo. un conato de gresca, al que puso térmi- 
no con energía el árbitro Felipe Huergo. El jue- 
go volvió a ser interrumpido brevemente poco 
después, cuando el centro medio brasileño Zito, 


habían 


contuyo a Mazzola en una carga en profundidad 
de los italianos. 

Los primeros instantes del segundo período 
fueron sumamente movidos, y ambas delanteras 
crearon situaciones de peligro frente a las va- 
llas adyersarias. 

_ Al minuto de juego, Gilmar salvó una situa- 
ción de gran riesgo cuando Mene Vinicio de Me- 
neses consiguió rematar desde difícil posición, a 
pesar de ser molestado por Oberda. 


La defensa del Santos respondió con acierto 
Y a Su vez originó la jugada que culminó con el 
gol de Toninho. 

A los 25 minutos del segundo tiempo, el fa- 
buloso Pelé aumentó la cuenta a 3 a 1 con un 
bonito gol que fue saludado con una atronadora 
ovación desde todos los rincones del estadio. 

La famosa “perla negra”, en una jugada per- 
sonal, fue eludiendo contrarios hasta quedar solo 
a dos metros de la valla de Sarti, y desde allí- 
colocó cómodamente la pelota en la red. 

Mengalvio elevó la cuenta, en favor del San- 
tos, a 4a 1 ,a los 30 minutos del segundo tiempo. 

El entreala derecho rubricó una buena combi- 
nación entre Pelé y Edu, Este último habilitó a 
Mengalvio, quien batio a Sarti 


Garrincha: “Inglaterra 
Tiene 4 Años de Vida” 


ROMA, 5 (ANSA). — “Creo que si el mundial se hu- 
blese disputado en otro país, seguramente Inglaterra no 
hubiera ganado, y probablemente Brasil no habría perdi- 
do”, declaró en Cádiz el futbolista brasileño Garrincha 
(Manoel Francisco Dos Santos) a un periodista del diario 
deportivo romano “Il Corriere Dello Sport”, en una entre- 
vista publicada hoy, “Ha sido toda una conspiración”, in- 
sistió el jugador, Un complot en todo: “arbitrajes, lesiones, 
la cuestión del doping. Esto último —afirmó Garrincha— 
no se efectuaba en base a un sorteo. Después del partido 
se presentaban en el vestuario los encargados del control 
antidoping y elegían a su gusto cinco hombres”. 

“En Ciudad de México —aMadió el jugador brasileño, 
de 32 años— Brasil recuperará el cetro mundial. Los in- 
gleses tienen solo cuatro años de vida. Han fabricado su 
triunfo de forma poco deportiva”. 

Sin embargo, Garrincha admitió que la derrota de 
Brasil en Londres se debió, en parte, a la comisión téc- 
mica brasileña. “A Londres —dijo— no se envió una selec- 
ción propiamente dicha. Esta se efectuó con un criterio 
incalificable. Culpa de Feola, Amaral, Nascimento, Goslin 
y Hermani. Muchos piensan como yo”. 


Box: En Octubre Viene Ray Robinson 
y ya Hay Fecha Para Torres-Peralta 


Gregorio Peralta venció su “complejo” y 
el primer viernes del mes de noviembre 
subirá al ring del estadio Norte de Rosa- 
rio enfrentando nada menos que al cam- 
peón mundial de la categoría medio pe- 
sado José Torres, quien no expondrá el 
título. 

Este y Otros importantes anuncios se hi- 
cieron en la conferencia de prensa .que or- 
ganizó la empresa Perló en el City Hotel 
ayer en - horas del mediodía. 

Estaban presentes los boxeadores Luis 
M. Rodríguez y Tito Marshall, quienes 
el próximo viernes combatirán en Rosario 
contra Juárez de Lima y Juan Carlos Jun- 
cos, tal como informáramos en ediciones 
anteriores. 

Asimismo, el señor Héctor Méndez, uno 
de los promotores, afirmó que el viernes 7 
de octubre se presentará nada menos que 
el “eterno” Ray “Sugar” Robinson, reali- 


zando una exhibición de las cinco que tie- 
ne programadas para Sudamérica. 

En otro orden de cosas, se anunció que 
la noche de la presentación de Robinson, 
se hará como pelea de fondo un match 
entre el ganador del combate entre Rodrí- 
guez y Lima, y un rival que muy bien podría 
ser Jorge Fernández, seguramente ansioso de 
una amplia- rehabilitación. 


e Elogios a Rivero 

El cubano Rodríguez, ex campeón mun- 
dial (perdió el título ante Emile Grif- 
fith, según él “por robo”), tuvo conceptos 
elogiosos para Juan Carlos Rivero. Cuando le 
preguntaron si deseaba hacer una pelea con- 
tra él, respondió: “Yo soy profesional y hago 
cualquier pelea. Pero no me conviene. Rivero 
es tan fuerte que no puedo moquearlo. Y él 
si puede noquearme. Rivero puede ser cam- 
psón del mundo”... 


SORMANI, VICTIMA DE UN CHANTAJE 


MILAN, 5 (ANSA) O cin- 
eo millones de liras (ocho 
mil dólares) o el hijo del 
futbolista brasileño. del Mi- 
lan, Angelo Benedicto Sor- 
mani será raptado. Esto pi- 
den tres cartas anónimas es- 
critas a mano echadas en el 
mismo club Milan dirigidas 
al domicilio donde el juga- 
edor vive con su esposa y 
sus dos hijos desde hace un 
año, cuando se trasladó al 
Milan después de haber ju- 
gado en el Mantova, Roma y 
Sampdoria. 

La primera carta llegó a 


fines de mayo, pero la fa- 
milia del futbolista se en- 
contraba entonces en Brasil, 
adonde el mismo Sormani 
acudió después de haber re- 
alizado una gira en Sudamé- 
rica con el Milan. De esta 
forma la carta solo fue leída 
al regreso de Sormani y su 
familia a Milán, a fines de 
julio. 

En un primer momento el 
jugador y su esposa pensa- 
ron que se trataba de una 
broma de mal gusto, pero a 
fines de agosto y estos últi- 
mos días les llegaron otras 


dos cartas de este tipo, siem- 
pre anónimas y escritas por 
la misma mano: en éstas se 
repite el requerimiento de 5 
millones so pena del rapto 
del niño. A este punto, Sor- 
mani no dudó y entregó las 
cartas a la policía, quien 
inició las investigaciones del 
caso, 

La policía cree que se tra- 
te de cartas escritas por un 


exaltado más que por un - 


verdadero delincuente. El 
tono mismo de las cartas 
permite esta deducción: en 
efecto, en ellas Sormani es 


“acusado” por el desconoci- 
do chantajista de “ganancias 
excesivas” como futbolista 
y en conseuencia el anóni- 
mo se siente con el derecho 
de solicitar que el jugador 
le entregue los cinco millo- 
nes bajo la amenaza del 
rapto del niño. Un auténtico 
delincuente no perdería 
tiempo en panegíricos de 
este tipo para llevar a cabo 
su chantaje, ni intentaría 
mucho menos justificarlo 
con acusaciones de “ganan- 
cias excesivas”. 

De todos modos, Sormani 


¡STANLEY ROUS ES UN SANTO! 


LO HIZO PARA FAVORECERNOS 


LISBOA, 5 (France Presse). — En la 
última copa del mundo hubo menos 
violencia que en las anteriores, dijo hoy 
Stanley Rous, dirigente imglés de 
fútbol, que se encuentra en Portugal 
desde la semana pasada. Rous añadió 
que desde Lisboa se dirigirá a Moscú 
y luego a Austria, para efectusr tam- 
bién viajes a España, llalia y Bang- 
kok, antes de finalizar el año. 

Interrogado sobre las quejas y acusa- 
ciones de los sudamericanos contra los 
árbitros europeos, Stanley Rous dijo 
que los sudamericanos invitaban fre- 


cuentemente a árbitros europeos en 
campeonatos importantes. 

“Hemos pensado así complacerles, al 
escoger, en su mayoría, árbitros euro- 
peos”, y añadió que cuando la lista de 
los árbitros fue comunicada, no opu- 
sieron ningún reparo. 

“¿Cree usted que los sudamericanos 
participarán en la próxima Copa Jules 
Rimet?”, le preguntaron. Stanley Rous 
contestó: “No soy un profeta, Espero 
ver a los equipos sudamericanos dispu- 
tar la fase final del próximo campeo- 


las acusaciones de parcialidad que se 
atribuyeron a los árbitros, Rous mani- 
festó que no podía emitir opiniones 
personales. Sin embargo, subrayó que 
los árbitros son personas honradas y 
muchas personas le habian dicho tam- 
bién que éstos habían favorecido a otros 
equipos que no eran el de Inglaterra. 

A propósito de la elección de Wem- 
bley per la disputa de la semifinal, Rous 
explicó que no podía manifestarse “'por- 
que sería desleal hacia mi comité”, y 
recordó de pasada la importancia del 
factor financiero 


y su esposa no están tran- 
quilos, pese a que tratan de 
no demostrarlo a «sus hijos, 
quienes naturalmente lo ig- 
noran todo. 


La señora Sormani evita 
salir sola con los pequeños. 
Esta preocupación se pro- 


'duce en un momento en que 


Sormani se halla en un es- 
tado de ánimo poco sereno a 
causa de fuertes dolores en 
el nervio ciático, que lo 
obligan a someterse a tra- 
tamientos asiduos,  impi- 
diéndole entrenarse. 


FRANCIA: MURIO 
MIENTRAS JUGABA 


PARIS, 5 (EFE) — Un 
jugador del equipo de Puy 
Sainte-Reparade, de la ciu- 
dad irancesa del mismo 
nombre, falleció repentina. 
mente sobre la cancha de 
Biver, cuando tomaba par- 
te en un cotejo amistoso. 
El joven futbofista, Claude 
Neyiere, de 19 años, se de26- 
plomó repentinamente so- 
bre el terreno de juego, en 
el momento en que el ba- 
lón se encontraba en otra 
zona de la cancha, a causa 
de una crisis cardíaca. 


TELEVISOR 
PANTALLA 
GIGANTE 
DE 59 Cms.- 23” 
£ : : - A.SOLAF1: 


+ eoSÍN: CUOTAS. EXTRAS 


51.200 - TOTAL 


nato”. Al preguntarle su opinión sobre 


“ULTIMO MODELO 1 


SAGARANTIA 2 AÑOS 
¡ ANT CLOS 
CUOTAS” AGUINALDOS 


Cacho Fangio y Pairetti 
Plenamente Recuperados 


MODENA, Italia, 5 (Prance Presse). — Los pilotos ar- 
gentinos “Cacho” Fangio y Carlos Pairetti se han recupe- 
rado rápidamente de las contusiones que sufrieron ayer, du- 
rante el accidente que tuvieron en Ja carrera automovilísti- 
ca de Monza. 

Sus lesiones son tan ligeras que se estima que ambos 
pilotos habrían podido proseguir en carrera si sus vehicu- 
los no se hubieran averiado. 


Juan Manuel Fangio, por su parte, declaró, refiriéndo- 
se a la carrera de ayer, que los pilotos argentinos tuvieron 
poca suerte, pues tanto su hijo como Pairelti se encontra- 
ban en las primeras posiciones cuando sobrevino el acci- 
dente. 

o Colaboración 

MODENA, 5 (ANSA). — Llegaron hoy, por vía aérea a 
Modena, el constructor Colin €hapman y el ex campeón 
del mundo Jim Clark, que se encontraron con el eonstruc= 
tor argentino Alejandro De Tomaso. Chapman y Clark se 
trasladaron a visitar las oficinas de De Tomaso, La visila 
está relacionada con la colaboración entre Chapman y De 
Tomaso para la construcción de un automóvi accionado: 
por un motor de cinco mil cm3 y de $ cilindros. 


AGARRESE 
FUERTE en 


a “sensacional 
liquidación de 


- Lana con po 
Terminado a su medida 


AGARRESE FUERTE 4: 


-51.090.- 


PANTALONES 


Elefante Blanco 
No'se. arruga ES 


lometroj modelo 600, 
nuestra casa 
e y dÍOse 


ENTRE. RIOS 479 - SR : 
MONROE: Y TRIUNVIRATO «Cap 
VALENTIN ALSINA: 3771" 
Ma lenitin-Alsi 
SAN MARTIN'-1362 * 
-— Mendoza 
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CAFETERI 


Avenida ROTON 
de 


Led 


AS CASINO 


y MARTIN RODRIGUEZ - Boulogne (3 cuadras 
la estación) y BAUOH 736, Morón 


MUTUAL JURIDICA OBRERA 


Director: Dr. Luis Warat 


DESPIDOS 


CONSULTAS GRATIS — ADELANTAMOS GASTOS 
De Lunes a Viernes de 8 a 20 he. y Sábado todo el día. 


Córdoba 652 P. 8% “A” 


DEFENSAS OBRERAS 


Dr. JORGE KIPER 

Nueva Ley - Despidos - Falta de Pago - Preawiso - Indemniza- 

ciones - Accidentes de Trabajo, etc - Todos los Gremios. 
CONSULTAS GRATIS 


Lunes a Viernes de 9 a 20 horas 
RIOBAMBA 436 6% Piso Oficina 12 


| 


DESPIDOS 


3_ uE 
O Consultas Gratis 
Doctor $. CASAMENTO 
PARANA 720 - PISO 22 


UN UB 


(Horario corrido): de 8 4 20 hores GN, 


HONORARIOS 11% 


DESPIDOS - ACCIDENTES 
CONSULTEN GRATIS — PAGO TELEGRAMAS 
Jubilaciones - Trámites en Todas las Cajas 


CAPITAL Y PROVINCIAS 
Dr. D. VOLANTE Lavalle 1569 - 5* - Of. 513 


A OBREROS 


DESPIDOS - ACCIDENTES - LEY SALARIO MINIMO 
CONSULTA GRATIS — PAGAMOS GASTOS — At. todos los días 


Doctor CASTAÑERA Proc. SAMY GREIF 
En ISIDRO CASANOVAS, Calle Londres 3036 (de 16 a 20 horas) 
En SAN MARTIN, Calle Mitre 283, 12 - Of. 9 (de 10 a 20 horas) 
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Beneficios sociales, 


OBRERO DE LA 
- CONSTRUCCION 


USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR 
aunque los 
— Pago de diferencia de jornal insuficiente aunque haya fir- 


haya pactado en el jornal 


mado sin reservas — Consulte sin cargo — Asesores sindicales. 


DESPIDOS NUEVA LEY 


Drs, FRANCH. CABRERA — TUCUMAN 650, P. 2 
Horario de 9 a 20 horas 


TRABAJADORES 


Consultas Gratis 


LAVALLE 1625. 9* piso. OL 96 


En 8. Martín: TUCUMAN 15 


ASUNTOS PENALES 


Dr, RUBINI TE. 38-1253 
SVetlensas Excarcelaciones 
Atención Permanente 


CAPITAL Y PROVINCIA 


PREFABRICADAS 


Piezas 3x 3 - Cocina 2 x 2 
Porch: 1 x 2 - $ 22.000 
Avenida Los Incas 4839, Capital 
RIVADAVIA 12918 
T. E. 653-5816 


AHORRESE 
$ 10.000.- 


Comprando su TV cjDumond en 
fábrica últimos adelantos elec- 
trónicos clgigante extra chato, 
parlante portátil, garantía total. 
servicio eterno. Un plan para 
cada presupuesto. Aceptamos en 
pago su viejo TV. Consultenos. 
. M, MORENO 950 - Capital 
T. E. 92-0496 - Sucursal Lanús: 


CORONEL D'ELIA 2013 


TELEVISORES $ 39.000.- 


PANTALLA GIGANTE 


Modelo 66 — Sin anticipo — A sola Firma. — 


Av. MITRE 1142 r. 


MITRE T.V. 


E. 22-3835 Avellaneda 


. VIVIENDA DE LADRILLOS 


VONSTKULMUS. 


LaNUS: MAXIMO Az 114 


T. E. 40-1172 


his 


LINIERS: RAMON L. FALCON 6907. 19 piso - Bi 


Y LUEGO UD. PAGA!! ENTREGA INMEDIATA - CIMIENTOS -» 
PISOS - PLOMERIA COMPLETA - INODORO - LAVATORIO - DUCHA - 
PILETA CON MESADA - PUERTAS DE CEDRO 


SIN ANTICIPO - EN CUOTAS DE $ 4.980 
En CAPITAL: DIAGONAL NORTE 943, 59 plso, Of. 51 


- CONSTITUCION: BRASIL 1057, 1* piso - 
OULOGNE: JORGE CANNING 68 (fte, estac.) 


DESPIDOS 


NUEVA LEY — ACCIDENTES DE TRABAJO 


CONSULTE GRATIS — TODO EL DIA — PAGAMOS A CUENTA 


íalt, Pavón 3600) 


EN CAPITAL 


PARANA 264 - 5% PISO - OFICINA 50 


(ENTRE CANGALLO Y SARMIENTO) 
ISIDRO 


COSME BECCAR 351 e 


Dres. L. MARTINEZ y M. TABOADA 


EN SAN 


DESP 


IDOS 


CONSULTAS GRATIS - PAGAMOS GASTOS 
Dr. FCO, LUDEVID 
Nueva dirección: LAVALLE 1390, 5 piso - Of, A T, E. 46-7539 
De 8 a 2) horas 


DESPIDOS 


MATADEROS 
FLORES.SUD 


CONSULTAS GRATIS - 9 a 20 Hs, 


Asoc. Jurídicos - 


Director: 


Dr. RUBIO 


JUAN B. ALBERDI 5173 
VELAZQUEZ 3168 (Alt. Perito Moreno 1800) 
CENTRO: CANGALLO 1333 - Piso 12 - Of. 17 


Fleferos 


NECESITAMOS 


Camiones con baranda y 

lona, 4 a 5 tns., para re- 

parto en Capital y Gran 
Buenos Aires. 


Presentarse en: 
RAMON LISTA 5415 


Capital 
De 4.30 a 17 horas 
De lunes.a viernes 


A BURZACO, urgente Vdo. pl 
ocup. hoy cas. mat. c|luz, pav. 


col. $ 169.000 y fac. Tratar: 
Pueyrredón 5718, P. B, 2* 87-6097 


CREDITOS 


SIN ANTICIPO 
MUEBLES SELECT 


Belgrano 2919 


CHALET COMPACTO 


PISO 1” 


T. E. 743 - 0382 


DINERO 
S/hel., T. V., máq. coser y es- 
cribir. Motos. Capital y provin- 
cia. A pagar en 10 meses. 
MURGUIONDO 1704 (1 cuadra 
J. B. Alberdi al 6100) Mataderos 
De 14 a 19 horas 


¡ ATENCION ! 


COLCHONES POLIETER 
1 plaza $ 2.900, almohadas $ 390, 
Copos, Placas tapiceros. 
MULTIMER, Bmé. Mitre 1483, 
(Interior, 5% flete) 


ENLOZADO 


Sopleteros y Horneros expertos 
en tanques y lavarropas. Pre- 
sent. personalm.: PEPIRI 1593. 


ALBAÑILES 
Oficiales y 1/2 Oficiales 


Se precisan para dar obras, 
mampostería y algunas termina- 
cienes (se necesita poca madera, 
2 6 3 tablones y algunos pun- 
tales), en Gran Bs. As., P. Po- 
destá, J, L. Suárez, Burzaco, Ca- 
pital, Alte, Brown, Banfield, 
Haedo, también en La Plata y 
Berisso, trabajo contínuo, pago 
seguro, tratar en: 
GURDIA VIEJA 4176 - Capital 


DOS CASITAS vdo. urg. zona 

Oeste, clluz, pav., escuela, com. 

Bna. ubic. $ 60.000 y $ 6.500 p|m. 

Otra $ 45.000 y $ 5.000 p[mes. 

Hay más fac. — PASO 35, 
—T, E. 48-0789— 


SE ALQUILAN habitaciones con 

2o0cina y luz $ 120 y 160 por día 

ADROGUE 547, a 1 cuadra Est. 
Villa Dominico - F. C. Roca 


MUEBLES BARATOS 
Dorniitorio y comedor $ 15.000 
VALENTIN GOMEZ 2980 


¡EL NEGOCIO DEL SIGLO! 
Casita a estr. 2 amb. de mater. 
8 clest. Merlo cipavim., luz, teléf. 
y colecr - TOTALMENTE EN 

CUOTAS SIN INTERES! 
SARKAL Y CIA. 
LAVAYFLE 2327, 8+ piso 
T. E. 47-7854 y 49-6264 


GANE MAS 


Aprenda refrigeración en 3 me- 
ses, último curso año 66 inicia 
Set. B, Abierta la inscripción, Es- 
cuela Taller Fulton. 
—CONSTITUCION 2313— 


Peas Pp l E L 


DESPIDO 


O Consultas Gratis 


DE 9 A 2M HORAS — PAGAMOS TELEGRAMAS 


URUGUAY 766 +» Pico 6% + Oficina 4 


Doctor R. D, PRIETO 


TRABAJADORES ik 


CONSULTAS GRATIS puA 


CUALQUIER GREMIO TRAMITES RAPIDOS - ADELANTAMO 
GASTOS - ASESORIA GREMIAL Dr, CONVERTI 3 


Horario de 7.30 a 20 hs, - CORRIENTES 2294 piso 11 - Of. 51, 
Pasteur. (A la salida estación Pasteur Subte. Chacarita) 


DESPIDOS - DESALOJOS 
DIVORCIOS - DEFENSAS PENALES 
COBRO DE PESOS - SUCESIONES 


DOCTORES: VIERA-CASTAGNOLA 
Horario: de 9,30 a 20 horas 

American lus - Suipacha 463 - p. 1? - Oficina '44 
Mitre 283 - p. 2? - Oficina 12 - San Martín 


NO PAGUE MAS ALQUILER: Casas Mod. Banfield-Lomas-) 

halQuilmes-Calchaquí con muebles o sin muebles, se MEND) 
desde $ 50.000 la posesión y cuotas. Compramos Lotes y Casa 
tIplpago. Atendemos HOY y todos los días en: BRASIL 1 
Capital y MAXIMO PAZ 114, Lanús. Consúltenos sin cormpromi 


HELADERAS $ 29.000.-. 


TURENA — AURORA — CLIFORD — PATRICK 
Sin Anticipo — A sola Firma 


SOBRE ORO, brillantes, alhaj., mau; 


Av, MITRE 1142 AVELLANEDA 
8. 

oficina y zrabadores. GRAL. HORNOS 8 

19 P., Dto. 2. T. E, 26-1421, Frente 


DINERO CONSTITUCION —— De 12219 hor 
A GANAR DINERO 


Con la mejor profesión. Aprenda en 4 meses electricidad del 
tomóvil. Porvenir seguro. Abierta la inscripción curso Setiémi 
BARTOLOME MITRE 3975 (Casi esquina Medran: 


DINERO 


EN EL ACTO 


Con o SIN RETENCION. sobre altajas, po 
oro, artíc. del hogar, máquinas, pieles, 
9.30 a 13 y de 15.30 a 20 ns. “COMERC: 
SARMIENTO” — SARMIENTO 1513, 29 

—T. E. 46-5339— 


BANFIELD: Casita 2 estrenar 
Posesión $ 45,000.—, facilid. y 
$ 6.500.— p/mes, — Tratar: 
SAN JUAN 1021 - T, E, 27-8671 


TELEVISORES: Dde. $ 
Wincofon, cocinas 2 horna 

estufas, etc. de OCASIO: 
Cangallo 1230, pt. bj. “A“-3: 


DINERO: A PAGAR EN 10 CUOTAS 


A empleados nacionales, bancarios y particulares. Nuevo sistema 
Consulte: DIAGONAL NORTE 760, piso 6% oficina 613 
Sábados medio día 


COCINAS $ 12.000.- 


LONGVIE — ORO AZUL 


Cuotas de $ 900 = SIN ANTICIPO 


A sola firm, 
Av, MITRE 1142 


AVELLANEDA 


JUBILACIONES 


OBTENGALA EN CUALQUIER CASA, CON TRAMITES RAPIDOS 
Estudio jurídico especializado de 

Dr. LARRAQUY, Ramón L. Falcón 6987, casi esq. Carhué, Liniers 

Unicamente días martes de 16 a 20 hs. * , 

Tel, 643083, — Demás días de mañana al teléfono: 40-1216 


PROFESIONALES. 


PIEL — VENEKEAS 
Dr. JAIME ITZCOVICH. -Médicc 
Especialista. Cons. todos los dias, 
de 9-12, Martes y Jueves, 14-19. 
Miércoles y Sábados de 9 a 12. 
SANTA FE 1955, 29 A - 67-894£ 


_ Dr. SCHUFF — Médico 
ESPECIALISTA EN VIAS 
URINARIAS - VENEREAS 


Ex del Hosp. Alvear de 10 a ] 
PASTEUR 463 - 1% C, — 48-225] 


PIEL - VENEREAS | 
SIFILIS : 


Dr, Luis Itzcovich, Médico. Ca: 

llao 449, piso 32, 46-5265, Todo 

tos dins de 10 n 12 y 15 a 20 hs: 
CIRUGIA! PLASTICA! 

Dr. Isaac Itzcovich  (MédicoN 


Cullao 449, P. 1% 46-5265 Cons. 
tod. los días 10-12 y 174 20 4 


PIEL . VENEREAS 
Dr. Losoviz (Méd.) 11 hs: 
VIAMONTE 1646, P. ¡10! 441-9669 


Enfermedades de la 
10 a 12 y 15 a 20.30 hs, 
Corrientes 1665, piso 1* 


49-3855 
46-2974 


ENFERMEDADES VENEREAS, 
Piel Sifilis: 8 a 21 horas. 
DR. CORTONDO (Médico) 

SAAVEDRA 22 (P.. Once) 48-0401 


VENEREAS - PIEL 
VIAS URINARIAS 


Dr. 1, Grinspon Méd, del Hosp. 
Alvear, - Cons. de 15 a 20 horas 
TUCUMAN -2085 


VENEREAS - SIFILIS DENTISTA: Doctor * MANUEL 
Vias Urinarias (Cons. 9-12 y 16 | ATELMAN. Tratamientos couducs 
20 hs.). Dr. Brizzio Méd. Garay | tos, prótesis-piorrea. Cannins 310 
1264, 19 D.-A 27-5160 P. Constit..4 esquina Corrientes. T, E. 51430 


Las a 
omisma, Sr. E, T 


CURSOS DE 


PEDICURIA - 


Abierta la 
inscripción 


] 
| ALSINA 1500 T. 38-5269 


PLAZA CONGRESO 


4 CARHUE 35 - LOCAL 78 


LINIERS 


Sindicato de Trabajadores 
de Industrias de la 
Alimentación 
(Filial Capital) 


Convocatoria a Elecciones 
Generales para el 9 y 10 
J de Diciembre de 1966 

$ La Comisión Directiva del 

Ml Sindicato de Trabajadores de 

Ml Industrias de la Alimentación 

(Filial Capital) informa: 

Que, obrando de acuerdo a 
las facultades que Je confie- 
ren sus Estatutos según ex- 
presa,el Cap, 7*, Art, 48+ ha 
resuelto: 

a) — Convocar al Gremio a 
elecciones generales los 
días 9 y 106 de diciem- 
bre de 1966, para reno- 

“Jar la Comisión Direc- 

tiva por el período 
1966-1968, E 


A toridides de la Confederación Argentina de Traba-: 
jadores del Transporte, encabezadas por el titular de la 
plosa, rinden homenaje al Alte. Brown. 


SOLICITAN EL CONSEJO DE SALARIOS 


> 


En una declaración, la CGT reclamó por el 
funcionamiento del Consejo ¡Nacional del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, de acuerdo con la rea- 
lidad social y ante el alza del costo de la vida 
que el documento califica de “feroz”. Considera 
que la Ley 16.459 adolece de imperfecciones, se- 
ñaladas oportunamente por la central obrera, pe- 
ro que constituye Ja única salida legal para que 
los trabajadores hagan conocer.su opinión con 
* respecto a la relación entre precios y salarios. 

Expresa, por último, que el funcionamiento del 
citado organismo constituye la única garantía de 
lá clase trabajadora para la defensa del salario. 


Mercantiles: Continúa Estancada la Negociación 


Defiberó en la víspera la 
paritaria mercantil. Las par- 
tes ratificaron sus ya cono- 
cidas posiciones: los empre- 
sarios insistieron en firmar 
el convenio partiendo de un 
aumento salarial del 15 por 
ciento sobre les remunera- 
ciones actuales; los repre- 
sentantes sindicales recha- 
zaron totalmente la propo- 
sición. Fl funcionario ac- 
tuante convocó a los inte- 
grantes 'paritarias para el 
próximo jueves, a las 16. 


Armando March declaró , 


que se insistirá a las autori- 
dades nacionales sobre la 
necesidad de arbitra medios 
que permitan acelerar la re- 


INICIARONSE LAS DELIBERACIONES 
SOBRE LA REACTIVACIÓN FLUVIAL 


Inicióse ayer en el local de la Con- 
federación Argentina de Trabajadores 
del Transporte, 25 de Mayo 648, 8* piso, 
la Conferencia para la Reactivación del 
Transporte Fluvial, cuya primera parte 
se desarrolló en Posadas, Misiones, en- 
tre el 26 y 28 de julio pasado. Asistie- 
ron representantes del gobierno, delega- 
dos. gremiales y empresarios de indus- 
' trias navieras. 


noyación del convenio, “no 
permitiendo que se especule 
con los plazos de concilia- 
ción, lo cual no significa 
que no acataremos los tér- 
minos de la ley en vigencia”. 
Añadió que la recuperación 
de la economía nacional “no 
permite ya, a esta altura, 
ningún tipo de especulación 
de sector en detrimento de 
otro, y que es muy patrióti- 
co declamar sobre la con- 
junción de intereses para 
sacar del estancamiento al 
país, pero es hacer Patria 
ejecutar lo que se afirma”. 

El secretario general de la 
Confederación General de 
Empleados de Comercio rei- 


e Empresarios Textiles 

Autoridades de la Federación de Industrias 
Textiles de la Argentina entrevistaron al doctor 
'Tamborenea. Al retirarse expresaron que se con- 
yersó sobre la actividad de la organización y que 
el arbitraje no se había considerado. Tampoco se 
notificaron de resolución alguna sobre ese arbi- 
traje. Señalaron que desde el 12 de julio están 
aplicando en toda la industria el 30 por ciento 
de aumento, “que es el nivel que se está dando 
a la mayoría de los convenios”. 

Agregaron que la industria se desenvuelve nor- 
malmente con la colaboración de los obreros € 


El secretario general de la CATT y 
presidente de la conferencia, señor Eus- 
taguio Tolosa, pronunció el discurso de 
apertura, señalando que la asamblea 
perseguía dos finalidades de gran tras- 
cendencia. La primera, abrir el diálogo 
fecundo entre Estado, empresarios y 
obreros y, la segunda, buscar solucio- 
nes efectivas a “la grave crisis que 
afecta a nuestro transporte fluvial, que 


agoniza lentamente —dijo— ante la 
indiferencia del país”. 


Posteriormente, el plenario de de- 
legados rindió homenaje al almirante 
Brown, depositando una ofrenda floral 
al pie de su monumento, 


A las 15, y de acuerdo con lo con- 
venido, comenzaron sus tareas las dis- 
tintas comis'ones de la conferencia. 


informaron que solicitaron su mediación al sub- 
secretario de Trabajo para el apoyo crediticio in- 
dispensable para mantener Jos niveles de pro- 
ducción y costos, sobre todo en las ramas Lana 
y Medias. E 

o “62 de Pie” 


Las “62 Organizaciones de Pie”, que orienta 
José Alonso, hicieron conocer su decisión de no 
concurrir al plenario de secretarios generales, 
conyocado por las actuales autoridades de la 
CGT. Añade que tampoco concurrirán a ningu- 
na otra reunión, hasta tanto haya acuerdo de 


CONVENIO 


En el Ministerio de Tra- 
bajo quedó homologado el 
convenio colectivo suscrip- 
lo entre representantes de 
la Unión Trabajadores 
Gastronómicos y de la Fe- 
deración de Hoteles de la 
zona Centro, Norte, Este y 
Oeste de la provincia. 

La convención rige desde 
el 1% de junio pasado 


e 


del capital. “El despegue 
económico, como lo desea el 
Gobierno, determina mayo- 
res ingresos para las clases 
populares, las cuales, por su 
carácter de primeras consu- 
midoras, provocarán la re- 
activación productiva y, por 
lo mismo, la mayor deman- 
da. No hay aumento de la 
producción sin que antes 
haya demanda”. 


DORMITORIOS 


CON ROPERO O PLACARD 


30 CUOTAS IGUALES DE 


teró que los mercantiles tie- 
nen salarios rezagados en 
relación con otros gremios, 
y que el Gobierno de la Re- 
volución Argentina haría un 
acto de estricta justicia exi- 
giendo la equiparación co- 
mo base de despegue del 
consumo popular, que en los 
últimos años ha quedado re- 
traído en beneficio de in“ 
gresos dirigidos a sectores 


NOVIOS? 


General Extraordinaria 
_para el viernes 9 de sep- 
tiembre del corriente 
año a las 18 hs. en 


061 Ap SIQUAYAS SP 9 59/18J1 “solpy souang , 4 VNVNVA VI UG NOIDIGA VIINOYI + 61 VNIDVd 


$ 3.000 TOTAL s 90.000 
SIN RECARGOS - SIN CUOTAS EXTRAS! WI 


bl «nuestra sede sita en la 
f calle Estados Unidos 
y 1532 - Capital, para tra- 
far el siguiente: 
Orden del. Día 
19) Elegir cinco (5) miem- 
bros para integrar la 
Junta Electoral. 
2%) — Nombrar dos (2) afi- 
liados para firmar el 
Acta. 
Buenos Aires, 2 de Septiem- 
bre de 1966, 
ALBERTO DAMIANI 
Secretario General 
JORGE E. GALANES 
Secretario de Actas 
LUCIO E, MALDONADO 
Secretario Adjunto 


¿2 VFGISLACION 
LEY 11.729 


SUSPENSION — FALTA PAGO SALARIOS 


| b) — Conyocar 2 Asamblea 
4 
1 
¿ 


B ESTUDIO DEL Dr. RAUL BERCOV 


Dr. Raúl Augusto Bercorich 
Dr. Hugo L. O. Tarsia 


ABOGADOS 


ASESORES LETRADOS DE CLÍPLLCOZ 


T. E 49-1418/3865 


San Martin 448 - 5% piso 


TELEVISOR 


WESTFIELD || | 


PANTALLA DE 59 Cms. 
GRAN CUADRANGULAR. 
DE 23 PULGADAS 


EN 
SINTESIS 


A -.. Y pia 
pages SA 


La Sala 11, de la Cám. Nac. Trabajo, ha dictado en su oportu- 
nidad (28/2/64), un enjundioso fallo que vale la pena reproducir. 
“Durante la suspensión subsisten los derechos y deberes recípro- 
cos de las partes intervinientes en el contrato de trabajo, y no 
priva al dependiente de su derecho de reclamar al patrón el cum- 
plimiento de las obligaciones nacidas antes de la suspensión, como 
el pago de salarios atrasados. De admitirse el' criterio contrario, 
se facilitaría indebidamente al principal el incumplimiento de los 
deberes, mediante el recurso de la suspensión del trabajador. 


ULTIMO MODELO - GARANTIA 2 AÑOS 
PANTALLA GIGANTE DE 59 Cms. - 23 PULGADAS 


EN 30 MESES DE $ 1.200 
PRECIO TOTAL $ 36.000 


: A SOLA FIRMA SIN-ANTICIPOS 
“SIN CUOTAS EXTRAS N|l CUOTAS AGUINALDOS 


HECTOR AMADO S.A. 


CAPITAL $ 300.000.000.00. M/N. 


SALTA 865 - LANUS ESTE 
TEL. 241-1350 - 1691-2054-2337-2907 


Corte por el contorno 


Las dificultades de orden financiero derivadas de la dismi- 
nución de ventas, falta de pago y otras circunstancias de orden 
comercial y económico, no configuran los casos previstos en los 
Arts. 513 y 514 del C.C. para desrresponsabilizar al deudor por 
el incumplimiento de su obligación”. 


2eLUIS B, GERRUTTI COSTA | 


' DESPIDOS - FALTAS DE PAGO 


; ASUNTOS DE TRABAJO 
o A 11.30 Y-16,30 A 20 HS. 


BARTOLOME MITRE 1767: 


o A o A ULA IAB a a MA A 6 MAA >> 1 a. AA MA A NA A | AM 


el 


AB 


A a ras ato: ida cd di 


e RIIOANAD- NAIPOE. 


Buenos Ai.es, Martes 6 de Setiembre de 1966 
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Palermo. La del sábad 


de 


o Tagliamento 

Con la preparación ajus- 
tada a] máximo, Tagliamen— 
to disputará el Gran Pre- 
«mio de Honor, que es una 
de las pruebas más extensas 
de nuestro turf, toda vez 
que tiene fijado un recorri- 
do de 3500 metros y de cuya 
“importancia es índice su 
elevada recompensa de $ 
3.500.000. El hijo de Seduc- 
tor, está ausente de las lu- 
chas desde el 7 de agosto, 
día que protagonizando uno 
de los finales más intensos 
que se recuerden empató el 
“jercer puesto con Tetolopez, 
y finalizando al hocico de 
Saslratoon, que por esa pe- 
_queña diferencia fue supe- 
rado por Astreo. Estas al- 
ternativas se registraron en 
el clásico Ayacucho, en 2'5)" 
2/5, Palermo, en performan- 
ee precedida por su victo- 
ria en el premio Chacabuco, 
“superando por 5 cuerpos a 
Pigmento y por mayor mar- 
gen a Astreo, en 3'7” para 
Jos 3000 metros, en el mis- 
mo e.cenario. De acuerdo con 
su excelente corrida de la 
—yispera, el pupilo de Pedro 
González, defenderá a fon= 
do sus posiciones. z 

o Bravos Rivales 
+ Otro de los rivales cali- 
ficados de la Copa es Ada- 
«gio, pues el pupilo de Do- 
mínguez es especialista pa- 
ra extensos recorridos y ade- 
más, a través de sus ejer- 
Egicios evidenció el trainiuy 


SLICITACION PUBLICA 
de N? 300 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES - MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS - DIREC 
CION DE LA ENERGIA 
(DEBA). Exp. 2403 - 5356/ 
. Llámase a: Licitación Pú- 
ica para la obra: “PROVI- 
SION E INSTALACION DE 
LA SUBESTACION 33/13,2 


Kv. EN LEANDRO  N, 
ALEM”. 
Presupuesto Oficial: mb$n. 


18.088.500,00 sin reservas le- 
gales. Podrá consultarse la 
documentación respectiva en 
la Jefatura de Zona Norte 
(Chivilcoy); en las Municipa- 
lidades de LEANDRO N. 
ALEM y CHIVILCOY, o en 
esta Repartición, calle 55 N? 
570, La Plata. Precio del le- 
gajo: m$n. 3.000.—. Las pro- 
puestas se abrirán en acto 
público el 4 de octubre de 
1966, a las 15 horas, en el 
despacho del suscripto. La 
Plata, 1966. Firmado: Inge- 
niero ROLANDO  RAMON 
MUGETTI, Presidente. 


Para avisos en esta 
sección dirigirse a 
nuestras reecepto- 
rías o a la sección 
Publicidad. 


De acuerdo con lo anunciado, se proce- 
dió ayer a la apertura de cartas para 
las reuniones que se llevarán a cabo 
este fin de semana en el hipódromo 


centralizada por el premio especial 


Honor, 
para 


o, estará 


necesario para afrontar-la 
lucha. Al correr por última 
vez ocupó la tercera coloca- 
ción a 4 cuerpos de High 
Road y Silver Tower en 2” 
40”3/5 en el hipódromo de 


Amsterdam, abierta a la participación 
de yeguas de 3 años y más edad y la 
del domingo, ofrecerá como número 
de mayor atracción el Gran Premio 
de 

Oro, 


la tradicional 
la cual 


3E INSCRIBIO CON EXITO EN PALERMO 


Extensa Ratificación 
Para la Copa de Oro 


anotación más extensa de la espera- 
da. En efecto, alcanzó a 17 el núme- 
ro de ejemplares que prometen in- 


tervenir 
Copa de 
se registró una 


La Plata, en actuación que 
puede superar en esta opor- 
tunidad. En cuanto a High 
Road, que también será de 
la partida, está llamado a 
tener una actuación deseo- 
lante, ya que se halla en 
pleno ascenso, según el tes- 
timonio de sus últimas vic- 
torias y en lo que respecta 
a Saskatoon, que triunfó en 
muy buen estilo en el pre- 
mio Sweet Sue, aventajando 


en la lucha, entre ellos Ta- 


gliamento, que bregará por Su re- 
habilitación. 


por 1 y 1/2 cuerpo a Astreo 
en 2'37”4/5, sobre pista pe- 
sada de Palermo, es capaz 
de hacer peligrar las posi- 
ciones del favorito. 

Además, corresponde ha- 
cer especial - mención de 
Fragmento, Dámelo, Empon- 
chado, Astorga y Eternelle, 
como rivales importantes, 
pues en priyado andan como 
para tener participación ac- 
tiva en las acciones. 


Azincourt Fue Más Veloz 


También en Palermo muchos pingos fueron llevados a cumplir sus ejercicios prepa- 
ratorios. El lado nuevo de la pista grande sirvió para que los purasangre demostraran 
su buen estado de training, coincidiendo los cronometristas en afirmar que Azincourt 
realizó el mejor apronte al pasar los 1100 metros en 174/5 de recta con 12“3/5 de 
final, dominando a Rianton por tres cuerpos, El total de los ensayos, es el siguiente: 


(Pista grande normal 
lado nuevo) 

AZINCOURT, R. Tavella, a 
la par de RIANTON, R. He- 
rrera, 1100 de recta en 1'7” 
4/5, con 12”3|5 de final (do- 
minó el primero por tres cuer- 
pos); TINKERO, J, Ortiz, a 
la par de CHICO GUAPO, J. 
Walsh, 1100 de recta en 1'8” 
215, con 12'4|/5 d2 final (el 
primero dominó pcr un cuer- 
po y medio); PRELUX, O. 
Tévez, 1600 en 1'43”3/5, Úúlti- 
mos 1000 a la par de MERCI- 
FULL, O. Ceja, en 1245, 
con 13” de final (el primero 
dominó por tres cuerpos); 
ESCANDALOSO. A. Tavella, 
a la par de CEL! BRADA, R. 


Juzgado Civil No 26, Sec. 51, 
cita por quince días a Don EN- 
RIQUE BEYER para que compa- 
rezca a estar a derecho en los 
autos '"WIL de BEYER, Francis- 
ca E. c/BEYER, Enrique s/Diyor- 
cio y Separación de Bienes”, bajo 
apercibimiento de designarse al 
Sr. Defensor de Ausentes para 
que lo represente y defienda, Pu- 
blíquese por cinco días. Buenos 
Aires, 26 de Julio de 1966. 
Dr. EDGARDO S, ARAOZ, Se- 
eretario, 


FLOTA FLUVIAL DEL 


ESTADO ARGENTINO 
LICITACION PUBLICA No 29/66: 
Lavado, planchado y compostu- 
ra de ropa por el término de 
6 meses, según detalles y can- 
tidades del pliego. FECH2 DE 
APERTURA: 14/9/66 a las 13 ho- 
ras. LUGAR DE APERTURA Y 
VENTA DE. PLIEGOS: En Co- 
rrientes 389, Piso 59 - Capítal, de 
10 a 16 horas. — VALOR DEL 
PLIEGO: M$N, 3.000.—. 
=== 


TALLERES DE 
REPARACIONES NAVALES 
“TA. RE. NA.” 


LLAMASE A LICITACION PU- 
BLICA 42/66, hasta el día 30 de 
setiembre de 1966, a las 15 hs. 
para la provisión de *'dos (2) 
electrocompresores estacionarios 
tipo rotativo y alternativo, ac- 
clonados por motor eléctrico de 
120 Hp”. 


Valor del pliego: m$n. 1.500 — 
Retiro y consulta de pliegos to- 
dos los días hábiles de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 
18 hs., a partir del 25 de agos- 
to, en la División Licitaciones 
y Compras, Pedro de Mendoza 
1279, 2% piso, Capital Federal, 
londe se realizará la apertura 


el día y hora indicados. 


HOTEL 


Herrera, 1100 de recta en 1'8” 
con 13” de fimal (dominó el 
primero por tres cuerpos); 
RAFRA, R. Nístico, 1100 de 
rectá en 1'9”3]5, primeros 800 
a la par de SENÑATOR, con 
el peón, en 50”, con 13” de 
final (Senator fácil); CHOEL, 
R, Tayella, a la par de MIR- 
TUCHA, R. Nerrera, 1600 en 
1'43”, con 13” de final de 
los 1800 a los 200-(el primero 
dominó por. dos cuerpos); 
THINFINA, J. Ortiz, 1000 de 
recta en 1'1”2/5, con 12”2/5 de 


gre pura. Premio $ 3.500.000 
mero; $ 1.050.000 al segundo; 


arte. Distancia 3500 metros. A 


Blochero Ha 
a los Aprontes Sureños 


Mucha actividad se registró en la pista grande del hipó- 
dromo de La Plata, ya que numerosos elementos fueron 
llevados para darles corrida y tenerlos a punto para sus 


próximas confrontaciones. Sin 


GRAN PREMIO DE HONOR 


Para todo.caballo de cuatro años y más edad; de san- 


pesos al cuarto y 175.000 pesos al quinto y un objeto de 


mo en el hipódromo de Palermo. 
Nómina de ratificados, montas y antecedenies: 


Competidores Jockeys Padre y madre 
TAGLIAMENTO 62|0. Cosenza Seductor-Lucette 
FOSFO'SCENTE 62 |H. Artigas Nyangal-High Lady 
ADAGIO 62 | J.Lococo G. Stream-Ad Astra 
CUENTAMUSA  62|J.Pantanali Esmalte-Codillera 
SASKATOON 62 | E. Jara: Scram-Sasaah 
DAMELO 62 | I. Leguisamo Sculptor-Parecida 
FONDIN 60 | R. Rutti Fomento-Sanoco'da: 
FRAGMENTO 60 | O-Barattucci Poderoso-Fortunita 
HIGH ROAD 60 | J. Camoretti Seductor-Blanca 
SONKO 60 | J. Estévez S. Roa-F. Cruzada 
ROUNDLY 60 | xXx, G. Stream-R. Justice 
ALLER 60 |R. Alzamora Nyangal Flotilla 
APITIN 60 |X.X. Cloral-Palangana 
EMPUNCHADO 60 | L,_ Martínez C. King-Boodle 
J. CUSACK 69 | C.Sauro Avro-Finanza 
ASTORGA 59 | H, Ciafardini | Tatán-Cantábrica 
ETERNELLE 51 | A. Etchart Again-Eterna 


final, de los 1100 a los 100; 
CONDESITO, R. Tavella, 1600 
en 1'45”3/5, últimos 1200 a 


la par de CERTAINLY, E.|' 


Payero, en 1'18”, con 13”25 
de final, en la pista auxiliar; 
DISPLICENTE, con el peón, 
a la par de BASUALDO, con 
el peón, 800. en 51”4/5: de .1los 
2300. a los 1500 (trabajaron 
en pelo); DESVELA, L Gó- 
mez, 600 de recta en 36”1|5; 
TUDOR BLUE, con el peón, 
600 en 37"1|5 (trabajaron con 
manta en la pista auxiliar), 


y un objeto de arte “al pri- 
$ 100.000 al tercero; 350.000 


disputarse el domingo próxi- 


Dado Color 


duda alguna el tordillo Blo- 


chero fue el que mejor impresión causó, ya que 173/5 
para los 1100 en ese medio no se emplean todos los días, 


BLOCHERO, H. Ortega, 
1.100 en 17”3|5; PACHANGO, 
A. García, 1000 en 1'1”; LOM- 
BARDA, D. Torrilla, -1000 en 
13”; VIEJO ALEGRE, C. 
Montenegro, a la par de ZAM= 
PLE, J. Domed, 1000 en 1'2”; 
TULY FRON, J.' Corso, 1200 
en 115”; ZONKO, H. Ortegas, 
1200 en 116”; EGIPCIO, H. 
Sandoval, a la par de ATE- 
NEO, O. Barattucci, 1200 en 1' 


LOS LIRIOS 


lEGmamente lino 


entrada para taxis y: playa cubierta de estacionamiento 


LASCANO 2004/26 


AV SAN MARTIN 3744/54 
RESERVAS 59-1812/3634 y 58-0643 


15”; DEFRENTE, N. Yalet, a 
la par de FLORENTIN, C. 
Botta, 1200 en 117”: RACIO- 
NAL, C. Sobral, 1200 en 1'18” 
315; BARULLON. I. Gorráis, 
1200 en :1'17”3/5; AVENTURA- 
DO, A. Grossi, 1600 en 143”: 
ALUCHINATA, C. Botta, 220) 
en 2'32”; AMANTO, C. Mon- 
tenegro, 2100 en 216”: SACA- 
MUELA, N. Yalet, a la par de 
de UN COMPAÑERO, R. Le- 
desma, 1800 en 22”; JARABE, 
F. D'Elías, 1600 en 1'45”; MO- 
NOLOGO, N. Yalet, 1600 en 
115215; FRAGMENTO, 
O. Baratiucci, 2200 en 
2:26”; FIARO, 3. Corso, 
1600 en- 1'44”; ESCULAPIO, 
P. Tárrago, 1500 en 1'39”; CO- 
MENTADA, P. Tárrago, a la 
par de TRIADA, F. IElías, 
1000 en 13”;- REFUNDIDO 
H. Ortegas, 1000 en 12%; HI: 
DROGENO, A. Coloccio, 1000 
en 1'3"2/5; RULITO, F. Echa- 
gue, a la par de SKINDO, H. 
Rúa, 1000 en 13215; BRAN- 
CHY, O. Barattucci, a la par 
de UN COMPAÑERO, M. R. 
Valdés, 1000 en 13"2/5; 


Don Juan Lapistoy expresa al cronista de CRONICA sus 
opmiones con respecto al Jockey Club, ganado por Forli. 


El competente cuidador quedó conforme con la dirección 
dada por Zapata al crack y anhela ganar, con el mismo, 
el Nacional próximo. Em la nota, el señor Juan Suárez, 
uno de los capataces del stud, y dos de los colaboradores. 


LA PLATA: Programa Para el Viernes 


COMPETIDORES Y MONTAS 


Distancia 1309 Mts - A las 145 


PRIMERA CARRERA 
(COMIENZA LA APUESTA 
DOBLE) 


1 Desatado 57, O. Dominguez 


2 Le Diamantin 57, -no correrá 
3 Cotorreo 57, J. C. 


Ide 


4 Yacamazú 57, A. Vela 
5 Chamaico HA Gómez 


6 Ausone - 57, 


Xx. g 


7 Skyward 57, L..O. Garcia 
3 Cuerpazo 57, R. Tayella 


9 Curt 57, 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


16 King Dolphin 57, I. Gorráis 


17 
18 
19 
2 


Distancia 2100 Més. - A las 14.45 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


U. Raja 

Truly 57, R. Ledesma 
Rompehielo 57, X. X. 
Royal Brown 57, L. Grossi 
Schiphol 57, C. Montenegro 
El Cobre 57, X. X, 

Encke 57, H. Rúa 


Pass By 5, A. Saavedra 
Le Fifre 57, X. Xo 

Salarnek. 57, S. Mamolt 
Sol Divino 53, A. Longo 


SEGUNDA CARRERA 
(FINALIZA LA APUESTA 
DOBLE) 


Lonny 57, L. Grossi 
Nomcohué6 57, -P. Sierra 
Inalay 53, X. X. 
Racional 57, C. Sobral 
Doña Ethel 57, J. Corso 
Impulsiva 57 X. X. 

Soy Sola 57, G. Pereyra 
Recita 57, S. Calfupán 
Absurdite 57, D. Torrilla 
Una Pampa 57, E. Lerdá 


TEROERA CARRERA 
(COMIENZA LA APUESTA 
TRIPLE 


Distancia 1200 Mts. — A las 15.35 


1 
2 
3 


RERES o w20memm 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


La Japonesa 53T, J.González 
X. 


Brixia 57, > - 
Agritos 35, J. C. Varela 
La Goleta 57, X. X. 


Algeria 57, X, X 

Manilla 55, O. Richeri 
Medial 57, L. Grossi 
Quema Mucho 57, R. Rutti 
Fiesta Taurina 57, X. X, 
F. Girl 5, G. Pereyra 
Tucha 57. J. Vázquez 

(B. Star 57, J. Gutiérrez 
(Suivante 57, J. Yalet 
Nitria 55, R. Ledesma 
Juzgada 57, H. Fagín 
Chisela 57, X. X. 

Piyina 57, P. Colmán 

Face Brune 55, no correrá 
Oceania 57, 1. Tévez 
Romura 57, X. X. 
Tamizada 35, E. Olguin 


CUARTA CARRERA 


Distancia 1200 Mts. - A las 16.20 


1 


pur 
00-10 UA ww 


18 


Di 
1 


1000-10 31 0010 


Amarrado 60%, Montenegro 
(Lindo 52, X. X. 

(Imtro 49%, X. X 

Cañamón 59, no correrá 
Bloquero 521%, D. Torrilla 
Kusiy 50, 1, Gorrais 

Rodo Pereira 58, H. Fagín 
Buen Fosforo 50, no córrerá 
Orquit 49, no correrá 
Cavernario 56, B. Arturo 
Irisado 52, D. Demilio 
Abbeville 49%. X. X. 

Fide 56. C. Abril 

Chahuazal 50, X. X. 

Yaila 48, no correrá 

Lautaro 54, A. Sandoval 
Resoplo 53%, X. X. 

Advance _ 4816, X. X. 
QUINTA CARRERA 
(CONTINUA LA APUESTA 

5 TRIPLE) 

stancia 2.200 Mts. A las 
Chateau 56, A. Martínez 
Neve :56, X, X. 
(Locativo 56, X, X. 
(Falconer 56, J. Romero 
Condarco 56, C. Monfenegro 
Ansioso 56, J. Babera 

Red Prince 56, X. X, 
Neaberu 56, X. X 

Hop 56, J. Corso 

Mamamia 56, P. Tárrago 
Amigo 56. A. Sandoval” 
Bianchi 56. L Gorráis 

Il Césare 56, R. Varlo 
Halagado 56,. J. Domed 


17.10 


15 Estremoz 56, X. X. 

16 Turbador 56, R. Rodríguez 
17 Loboco 56, E, Cuervo 

18 Miliquito 56, R. Tavella 
19 Che Julio 56, X. X. 

20 Protón 56, X. X. 


SEXTA CARRERA 
(FINALIZA LA APUESTA 
TRIPLE) 

Distancia 1.500 Mts, A las 27.55 
1 Amigo Leal 57, C. Rodríguez 

2 Fomentinho 57, X. X. 

3 Kaltín 57, J. Corte 

4 Creso 55, M. Giles 

5 Arrobal 57, H, Rúa 

6 Egerio 57, X. X. - 

7 Edward 55, N. Vismara 

8 Arrullo 57, S. Arriagada 

9 Harbur 57, A. Sandoval 

10 Face Brune 54, L, Grossi 

11 Baqueano 57, X. X. k 

12 Empellón 57, O. Camacho 
13 Escondite 55, J. Domed 

14 El Qué 55, P. Quevedo 

15 Bramador 57, B. Arturo 

16 Honor y Patria 57, J. Martino 
17 Esferoidal 55, A. Tadei * 

18 Fazendeiro 55, M. de Marco 
19 Cohete 57, X. X. 

20 Humilde 57, X. X. 

21 Filamentor 55, M. Solbiati 


SEPTIMA CABRERA 
Distancia 1.600 Mis, A las 18.40 
1 Lautaro 57, no correrá 
2 Zeit 55, O. Richeri 
3 Tio Chepo 53, X. X. 

4 Cañamón 561%, -O. Tévez 

5 Egipcio 55, A. Sandoval 

6 Desmemoriado 5116, X, K, 

7 Yaila 50, X. X. 

3 Botarate 56%, V. Emmola 
9 Domingo Trece 55, X. X. 

10 Fellagh 51%, X. X. 

11 (I. Quintín 561%, C. Monwgro 
12 (Beware 5514, P. Quevedo 
13 Imtro 541%, no correrá 

14 Arabian Gulf 53%, X. X. 

15 Halaguero 551%, H. Ortega 

16 Buen Fósforo 55, N. Vismara 
17 Revolt 54, R. Rutti 

18 Raschid 55, J. Gutiérrez 

19 Orquit 5416, P. Tárrago 

20 Benedicto 54, B. Arturo: 


OCTAVA CARRERA 
Distancia 1.400 Mts. A las 19.25 
1 Ana-Cua 56, X, X. 

2 Prenunciación 56, J. Yalet 
3 Divonne 56, O. Barattucci 
4 (Rencontre 56, H. Artigas 
5 (Panoplia 56, X. X. 

6 Comentada 56, P. Tárrago 
7 Gorjea 56, B. Arturo 

8 Festal 56, X, X. 

9 Hirosaki 56, N. Vismara 

10 (Mamba-Cua 56, O. Do'guez 
11 (Cepita 56, X. X, 

12 Virgule 56, X. X. 

13 Doña Cata 56, O. Richerl 
14 Hurtagua 56, no correrá 

15 Hidalga 56, A, Coloccio 

16 Clariver 56, X., X, s 

17 Paradisiaca 56, J. Vázquez 


NOVENA CARRERA 
Distancia 1.200 Mts. A las 20.15 
Espartana 56, J. Corso 
Gold-Lace 56, C, Botta 
Betise 56, O. Barattucci 
Maquita 56, A. A, Dominguez 
Cruz del Eje 56. J. Perfetto 
Suerte Brava 56, X. X, 
Parlamentaria 56, R. Cepeda 
W. Star 56, A, Martínez 
Feminal 56, A. Sandoval 
Costa Firme 56, A. García 
Blackberry -56, X. X, 
Samohu 56, XX, 33 
Edisusy 56, O. Richerl 
Qué Noche 56, X. X. 

Red Blossom 56, A. Longo 
Herovie 56, X. X 

Epemistad 36, L. Grossi 
Renata 56, .J. Gutiérrez, y 
Blanquilla- 56, X. X. 

Morrilla 56, E. Olguin +7 
Amerina 56, R. Rutti 
(Tres Banderús 56, E. 
(Caldía 56, no correrá 
Pantera Real 56, J. González 
25 Llovizna 56, C, Montenegro 
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_LIEUR, J. Lococo a la par de 


Negás, 1600 en 145” 25, prime- 


1, dejando muy 


' Fista de arena normal 


”TAGLIAMENTO, O. Cosenza, 
1000 en 314” 2/5, últimos 2000 en 
1”, últimos 1000 a la: par de 
Atámbor, J. Ramalo. en 157 3/5 
cón 12” 4¡5 de final; PETIT 
GUARDIAN. J, Arriagada, 1106 
en 7” 2/5, últimos 800 a la par 
e Habilitada, E. Torres en 48” 
con 12” 25 de final (el primero 
dio dos cuerpos y dominó bien); 
BEWARE, P. Quevedo, 1600 en 
141” 3/5; CHIMU, H. Núñez, 1100 
en: 7 3/5; MITOLOGICO,- O. 
Chamorro, 1000 en 12” 2/5; CHA— 


S. England, J, Martino, 1100 en 
18" 4/5; INDIO QUINTIN, P. 
Quevedo, 1600 en 143" 25; 
BOTARATE, J. Perfetio, 1000 en 
3"; GUANAQUITO, J. Torres, 
1600 en 1'44”; OONTRAFILO, 
A. Demattei, 1200 en 1/18: BRI- 
XIa, H. Doval a la par _de 
Añhácuá, J. Torres, 600 en 36” 
3/5; CHAVARE, J. Romero, 800 
en 49”; BATUQUERO, J. Loco- 
co, 800 en 48”; PIRATERIE, P. 
Quevedo, 2200 en 227” 215; TA- 
MOA, O. Cosenza, 1600 en 1'43"": 
PARLANTE, :F. Maldonado, 2000 
en 2:15” 25: RAMITOS, P. Prie- 
to, 1200 en 1'17”, cómodo; OCEA- 
NIA, A. Gaetán, 700 en 41” 35: 
CANTORCILLA, —M. Hidalgo, 
1100 en 110"; TEXAS, L. Cal- 
vette, 1800 de floreo en 23”: 
LIVE LIRE, O. Cosenza. 1000 
en 12” 315: PETRECA, M. Vi- 


Dos 1300 a la par de Coed Ar- 
dent, H_ Anacona en 1'32”- 
BLANQUILLA, J. Romero, 600 
en 36” 2/5 delos 2000 a los 1400 


Nueve Carreras en 
los Dos Programas 


Debido al elevado número 
de, inscriptos que reunieron 


«¿Jos premios Abbote Trace y 


AM Eyes del programa del 
“sábado en Palermo, las au- 
toridades resolvieron divi- 
dirlo y denominar premios 
ASturiano y Don Varela a 
Jos segundos turnos, pasan- 
“do- este último a integrar 
el programa que se: des- 
arrollará el domingo. 


PALERMO: PROGRAMA*.PARA' El DOMINGO 


INSCRIPCIONES 


Ele bailar les aguajas de los cronómetros marcando el primero y el “último 172/5 
E dios 173/5 para los 1100, mientras que el segundo recorría la milla en 141"3/5. Estos 
¿y dos demás ensayos que: ofrecemos más abajo, componen el parte de Jos “tacheros” 


MISTER HOME, :A. Etchart, 1000 
en 14” cómodo: FALCONER. 3. 
Romero, 1200 en 1'17'; SPEA- 
KING, M. Villegas, 1500 en 138” 
38; ZORRERO, O. Cosenza, 1100 
en 19"; ISTRION, 3. Lococo, 


ais 


1600 en 1'43” TOBE, G 
Pérez, 3900 én 51” 2/5; VINO 
NUEVO, H. López a la par de 
Tropick King, O. Cosenza. 1000 
en 12” 35; HUARI, H. López 
a la par de Tow, O. Cosenza, 
1400 en 1'34”; BETITA, O. Co- 
senza a la pár de un compañe- 
ro, H. Padula, 1000 en 1'6”. 


Tagliamento señaló su probable rehabilitación en el Gran 
Premio de Honor (Copa de Oro), mediante una excelente 
corrida de 3'14” 2/5, en la arena del circo de San Isidro. 


PALERMO: PROGRAMA PARA..El SABADO 


INSCRIPCIONES 
Primera carrera — A las 11—¡ M. Carpet 57 Fantastic 57 
Pr. ASCABEADOR — 2500 Mis. | P. Pulgas 57 Capitaneja * 37 
Pulffir 57 Frontón 57 | Buiclay 57 Majestuosa 57 
R. Guazú S7 Klim 57 | Huinca 37 Gachera DE 
P. Grueso 37 Tercera carrera —. A las 12,30 
Premio.4JO — 1100 Metros 


Segunda carrera — A las 11.40 
Pr. AVENTURERO — 1100 Mts. 


Pizzaiola 57 Challieur 57 
Top's 57 Cocaleca 


La T'dora 37. C. Lass 


“Primera carrera — A las 11—| Quinta carrera — Alas M5 
> | Pr. CHAROLAIS — 1100 Más. 
Pr. IMBROGLIO — He Mis. (Termina la triple) 
Esbelta 56 Pita'rie 56 | Barranga 62 Arabe 34 
Blan lla 55 Discreta 56 | R. Pereira 56%  Jabiclo 534 
Honga 56 Ca'besca 56 | M. Home 55 Fandango 53 
Winona 56 Fide 35 P. Gidián 52% 
SUN Privileg'do 541% Fieuron 52 
Segunda carrera A las 11.40 LE 541% —Irísado 50 


Premio BOOZ — 1600 Mis. 
Dinazarde 36 Milológico 56 
Celada 56 Gorjea 56 
Hidalga 56 Conducta 3 


Tercera carrera, — A Jas 12.30 
Pr. EL CENTAURO — 1100 M. 
(Comienza la triple) 


HBusum Batuquero 
Mitológico Ch. Guapo « 
ZOEDLIO T'nochador 
Marvelous mashing 
Yarm Palíreno 
Magnate Egolatria 
Satin Largarine 

Lape FA Qué 5 
Sigli Lemaire 54 
Papelero Seaver 34 
Cuaría carréra — A las 1320 
Premio ANISADO — 1600 Mis 
yop (Continúa Ja triple) 
Pizzájola 

Gida 

Bay Clay 

Maruía 

Dilema 

Tamoa 

Petreca 


Montevideo 
“19 $ 1.500.000 .. 12935 
22 ,,, 109.000 .. 12465 


Ss, 25000 .. 10251 
4%, ' 10000... 4409 
5 10:090 .. 13652 
6? ., 5.000 .. 2245 
Es. 5090 .. £032 
18P.,, 5090 .. 10387 
y 5099 .. 11148 
10* , 5.000 .. 12329 


Ossobuco 54 


Sexta carrera —= A las 1450 


G. P. de HOXOR — 3500 Mis 
Taglizmento 62 Sonko 60 
Fosf'cente 62 Roundly 60 
Adagio" ** 62' Aller 60 
Cuentamusa 62 Apitin 69 


Saskaidon ' 62 Emponchado 60 


Dármelo 62. Jack Cusak 60 
Fondíin 60 Astorga 59 
Fragmento  '6% Eternelle 57 
High' “Road 60 
Séptima carrera — 4 las 15.35 
Pr. EUTROPIO — 1604 Mis. 
Malón 57 Zanni 51 
R. Limpio 37 Istrión 54 
Tórrido 57 Corto Sl 
Sie" Thao "54 Chapul 54 
Turíman +4 'Fellagh 51 
V. Nuevó' /* 54 G: Aventino 51 
N! Forgito 34 "Emperador 51 
Octava carrera — A las 16.25 
ARTURO — 1100 its 
56 Chico 56 


1ado 5 


56 L. P.Rentier 
56 Romanzo 
56 Tz 


witeh 
mba 
H'moso 
E 2 

ho 


Miunso 
Rafra 


Lrroyan 
Rolito 


5. Dandy Azin'urt 
— A las 17,15 
VARÉLA — 1600 Mis, 
56 To E sí 
56 ¿ 
6 Don 4lé 
ES. Dinard 
256 Partizan 
50 Pous 
“56 Picludio 
56 hcel 
Tarlaras Prelux 
Roil 56 


(Comienza la triple) 
57 Refundido E 
Risca - 


Thinkero 
Avenger 


Taipi 57 
Montego =r 1 
Cuño 37 
Carabianca 57 
Bache 57 


Cuarta carrera 
Pr. ALMONDELL — 2200 Más. 
(Continúa la triple) 


Bamburé 56 Pairo 56 
Rhbantos 56 Diabólico 56 
El Guit'ro 55 R. Guard 56 
Totalitario 56 G. Faraón 56 
Laborioso 56 Ubisuo 56 
Quinta carrera — Alas 14.5 
Pr. A. TRACE — 1000 Mts. 


(Lermina la tríple) 


Obstinate 56 Malagata 56 
L. Genoveva 356 Una Vez 56 
Cackler 36 A. Gold 56 
Tartana 56 C. del Eje 56 
F'"menta 56 M. Bulla 56 
Valan 56 Hardiment “36 
Nofret 56 Desvela 56 
Thinkera 56- Finitadona 56 
Sexta carrera..— A las 14.50 
Fr. AMSTERDAM — 2200 Mts. 
Carlovingia 58 Abronia 56 
Pixy Gal. 56 Aluch'ta 56 
Daystar 56. Neuilly 56 
E 56 P. si-sotte 56 
ptima carrera — A las 15.35 
ASTURIANO — 1000 Mts. 
Bonitilla: 56 ' La Marea" 56 
Ojos Grises 36  Curund me 
Montesa 56 Sun Vin 56 
Enemistad 56 S.L 56 
Gadelle . 56. Bulsera D6 
Samohu 56  B. Lilly 56 
¡Good Luck 56 Lomborda 56 
Thinfina 56 ' Yalavi 56 
Darlene 56 


Orlava carrera — A las 16.25 
Pr. ALL : — 1600 Mis. 
inaldo 56 


Cointreau 56 5 
Negar 56 


Yaverán 
Curro 
Durero 


0 


] onnder 
".Quintin Yaila 


Trigante  55lz 


LA: REV 


EL MUNDO EN SUS MANOS 


RIVER CORTO LA RACHA 
DEL “EQUIPO DE JOSE” 


¡Cayó el Racing Club! La:noficia, más allá de las banderías deportivas; 
apenó a todos los aficionados al fútbol, pues “El Equipo de José” se- 
había convertido en un símbolo de lo que puede Ja voluntad cuando 
la voluntad quiere. z 

En un marco impresionante, ante 89 mil: espectadores que dejaron 
19 millones de pesos en boleterías, River' Plate derrotó al sensacional 
invicto de 39 partidos por score categórico, Mas y Cubilla, ino en 
cada tiempo con goles. de cabeza, sellaron: la caída del once albiceleste, 
ahora puntero junto con los de la banda roja. 

Hacia el final, hubo gran euforia en un sector, enorme pesadumbre 
en otro e incidentes en todos Jados.. La policía actuó: con severidad, 
pero solo para detener a un reportero 'gráfico que cumplía con su 
misión... En cimco páginas, lea y 'vea todo lo ocurrido en el llamado 
con justicia “El Partido del Año”. ; 


EL MARQUES DE SADE 

El Marqués de Sáde es uma de las persónalidades más diseutidas de ln 
cultura occidental. Existe en torno suyo una leyenda negra. Es, ade- 
más, el escritor menos conoci -ymás nombrado y vilipendiado. Sus 
libros fueron prohibidos -bajo acusación de ser pornográficos. Sin em- 
bargo, grandes autores consideran al “Divino Marqués” como una fi- 
gura literaria de primer orden y un ser liberado, enemigo de los mitas 
que ahogan al hombre. 


UN TRANVIA LLAMADO MISERIA 

En Rosario existe la villa miseria más insólita de cuantas exhiben su 
dolorosa realidad en nuestro país. Se trata de un grupo de antiguos 
tranvías en desuso que varias familias humildes —sim techo por las 
recientes inundaciones— ocuparon poco a pozo; los carromatoz no, lle- 
van 2 ninguna parte, pero ellos esperan que Jlegue la mano de la 
solidaridad humana... 


CORDOBA VIOLENTA 

Los estudiantes cordobeses prosiguen su plan de lucha. Esta vez, 
demostraciones consistieron en ruidosos incidentes provocados por 
pos juveniles que realizaron actos relámpago en pleno eentro de 
ciudad. Los dirigentes afirman haber comprobado que no existe el es- 
piritu de diálogo postulado pcr el gobierno, y niegan terminantemente 
que los hechos sucedidos estén determinados por grupos extremistas, 


QUINCE MILLONES EN 29 MINUTOS 

A doscientos metros de la Casa Rosada, tres pistoleros que actuaron 
con impecable cocrdinación e ilimitada audacia cometieron un espec- 
tacular asalto en la tesorería de una dependencia aeronáutica. Los 
maleantes, luego de enserrar a treinta perconmas en un cuarto, se He- 
varon cerca de quince millones de pesos. No dejaron rastros y, duran- 
te el atraco, se empezaron en aparentar que pertenecian a una -0r- 
ganización extremista. 


Y. ADEMAS... 

MURIO LA REINA MADRE DEL TEATRO FRANCES — DON GON- 
ZALO CUMPLE SU SUEÑO — EL AGA KHAN TIENE UNA PRIMA 
PORTEÑA — MARIO TARDUCCI GANO EL TRIANGULO — UN 
REBELDE ANTE EL ALTAR — UN SOLO GOLPE ARREBATO LA 
CORONA DE FERNANDEZ — EL POTRILLO DEL ANO YA TIENE 
DOS CORONAS. 


Da 


DEVÍSTA EN CASTELLANO DÉ. 
“MAYOR CIRCULACIÓN DEL MUNDO 
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A A ISBN NT TIARSS ES 
Ol 8.30 Señor, Danos Este Día, Gusto, ID Matt Dillon. $ Ed Mickey Roonoy Show, E A 
5 8.45 2 Telescuela Técnica. 15 Caza Submarina. IE) Panorama Hogareño, €) Laredo. : :0 
219.45 Servicio de Interés Pú- Mujeres, Siglo XX (1%). | 18 El Último de los Mohi- IE) Los Detectives, E 22.30 Noticiero TV, ñ 
113) s e E 
* blico de Canal 13, Todo Buenos Aires, canos. 20 Patty Duke. Ta El Detective E 
<|10 (E Telescuela Primaria, 15.30 E La Lechuza. UD Colt 45, Estelar Show. 2 122,45 Paraninfo, . e 
Z 10.30 E) Telescuela Nueve. E) Cuando el Amor es Jo- Teatro del Aire. ¡Quá Vida, Señorl 2 Perfiles de Coraje, ' 
Enciclopedia en TV. ven. : 18.30 E) Tira Infantil. Telenoche, 15 E E ro ns 
ep Orientación Rural, WD La Hora de la Mujer, El Hombre y su Uni- | 20,30 ¡Quéjate y Verásl , ne pe 
1D Jardilín. 16 De Mujer a Mujer. verso. Richard Diamond. La Ley del: Revól 1 
1 11.30 E) Popeye Club. Mujeres, Siglo XX (22). El Látigo. Ni un sí, ni un no, 23.30 ci A al 
(9) Astroboy. z 16.30 Teatro de A. Santa Cruz. 3 Kentucky Jones. Hechizada. Orea Pob E 
5 12 E) Los Ea ESA E Lassie. 9 El Amor Tiene Cara de La Isla de Gilligan, 22.45 de be me 
A E e Mea Alegría! 17 Sueños de hadas (USA). visi = 21 Teatro “2”, 2 La encantadora enemigg 
> 113 Discos Nuestro Mundo, 19 Tombstone Arizona, El. Tango es así, ¿o no? (italiana, 1957) a 
E Se CO Galería Polyana, Noticiero TV, y Corazón Latino, 0.15 6 adra ad lr 
O 9) Noticiero 13, Robin Hood A las Cero ¡Fuego! Comienza el Show. -15 teo somos yen 
% la ... Da! .. ñ va 
5 13.30 aida (E) La Novela de la Tarde. Batman. : E) La Tuerca, 0.45 9 Abrióado O : 
MS Hotel Alegría. 17.30 EA Payasín y su Mundo. 18) Corazón. 2 ¡Los Solteros del 109 C, 35 sal Mundo. z a 
ES Ben Casey. E) La Historia que Pudo| 19.20 La Tortuga D'Artagnan. ¡El Día de Valentín, Cierre Palabras de Vid pr 
< (E) Buenas Tardes, Mucho ser Suya. 19.30 La Historia de... Teatro de Humor, Momento de Med ñ 
S Ñ 
CENTRO ad: : Y como legrado; 2400 
ABECE. Corrientes 1743, 40-6100, CARTELER Y 22: Aventuras del Pacífico.” e 
13 15, 17, 19. 21 y 23. La obra : i A : - z BLEU, 5. Fe 2541 825815, í 


os Aires, Martes 6 de Setiembre de 1966 * CRONIC. 


cumbre de Ingmar Bergman: 
EL SEPTIMO SELLO 


Andrews, 14,35, 18.20 y 22: 


trasnoche, 


Sucesos Arg. y, 
Por un Puñado de Dólares 


A las 14.40, 16.45, 18.50, 20.55 y 


41-1115. Ultima semana. A las 14, 


Por un Puñado de Dólares 


show musical de V. Gobbi 17, y 


MONUMENTAL. Layalle 780, 


Pluto, Espaguetti. Varied. 


.NORMANDIE, Layalle 361. - A las 


UNION. Independenc. 2870. 971-2588, 


Cont, 14.20, 16,25 y 22.20; Suc. Arg. 


con F, Sinatra, 'D. Keer, en tecn. 
dama de madrugada. (P|mjli8jañ.) 


ARGOS. F. Lacroze 23455. 
POR UN PUÑADO DE DOLARES. 


cente, Continuado- 


eu Europa; Fragata infernal, 
FENIX. Rivadavia 7802, 612-8858,— 


La lista de Adrián Messen 


Show musical Loc. en venta con 14,30, 16.30, 18.35, 20.55 y 23.16: ;Panav. J. Lemmon, 'T. Curtis,'N. con F. Sinatra y D. Kerr, tecn,; y robo del: siglo; Variedadel ') 
Con Bibi Andersson y Max Von | 5 gjas de anticip. DOMINIQUE Wood. A las: 13, 16, 19,10, 22.10; | 16,45 y 20.40; Oro de los siete gan |'$ 50. Continuado. "1 Al 
Sydow: 14.40, 16.40, 18.40, 20.40 Y | CALLAO, Callao 37, 406-1898. — (Apta para todo público. — Pa- | Apto para toto públ, Pl.: $'130. | tos, cor Cheyenne, (Plm/i4[añ.) COL, PALERMO. Serrano 2437, 
E ae tinoley ECN A las 14.50, 18.05, 20.30 y 23 hs. | navisión y color; Debbie Reynolds, | TROCADERO.,' Lavalle 820. 35-1455 “COLEGIALES TN de  ambleló; 

5 o , A 7 1 1 | A 
X1-0100 13 meses de permanencia E A o O caia la ao AUR | UR UOMAS A Vio aos ZA Lo 54 1900 UE DO UD ARO ER 
S 8 Loren, G. Peck. Tecnic. Proh. | 14.15, 16,15, 18.20, 20.25 y 2.65: | 22.30: Varied.; 13,10, 14.50, 16.40 Cont; El casti de Frankenstein; | Cont. DOMINIQUE, Di 

ÁÑb cartel de la mejor pelicula del men 14 añ. 14.50, 17.25, 20 y NO EOS AVES HO”. 18,45, 20.55 y 23: 20 mes de: EL | ¡y creta ida E is AFA Tos des La a aL ebble 
(do EA adora! dona 22.25, Variedades. METROPOLITAN. Corrientes 1343, A no con U, Tog- De ÍrOne a ; a vuelta al o dl 
lywood. con la encantadora Julle | CAPITOL, Santa Fe 1848, 44-2379, | 40.0818 y 1064). Hoy, 16.30, 21;| nazzi (Plm/l8la). e 


G. NORTE, Sta, Fe 3730, 


$ e SS he A las 14, 16,10, 18.25, 20.0 y 
er open o TerplelE YC. ¿[21,30 he: cen) punto: Premiada icon, || Damas $ 40 Yo el mete oa Roca rental SEGUNDA DUNA Ai 
LA NOVICIA REBELDE Ferzetti, en: 6 Oscares de oro: morado; Dos Años de vacaciones, 13.40, 17.10 21.10:: 777, Lond Sinatra D. Martin, teo $ 
" ¡ MUERTE ¿DONDE ESTA TU VAGO ALMAGRO RI E A DoS A 
pe po sound of ao) Muda VICTORIA? DOCTOR ZHIVAG no contesta, 'T. Russel; 15.15, 18.55 MT y 2.25: N ; 
40, O 5 S L Proh, men, 14 añ. inc. men. 18 | HOLLYWOOD. Ctes. 4256, 86-1213. | y 22.55: S. Arg. (Pjm|l4[a), m|l4/años). E > 
a , 18.2, . pS es. 5 . e 
O E pia (OS nc A a O E 112-5850, —| ODEON. 8. Fe 3368. 80-0697. A 
ÓN o Sí 5 Se 087 P-| CERVANTES. Belgrano 1280. — | ternak, con G. Chaplin, J. Chris- | POR UN PUÑADO DE DOLARES | La niña de la venta; La reyoltosa; Le Z 22.40: Maciste, el hombre 
ON as: 20.40 y 22.50: | 38-2698, Cont. 14.50, 18.50 y 22.40: | lie. O. Sheriff A. Guinmess, R. | en C'Spe. y Tech. Clint Eastwood, | La tía de Carlos, Damas y men. al e iodo tos color; 15.488 | 
a, +00, gas E y e EL OJO QUE ESPIA Steiger, R. Richardson, T. Cour-| M. Koch. 16 y 20: Cuando una | $¿ 30. 7 niño, ODE y So e 
VIVA MARIA 16.40 y 20.40: Las muñecas; 14.30; | tenay, S. McKenna, R. Tushin-| mujer se empeña, J. Simmons, A. | RIALTO. Córdoba 4287. _86-8764. | aj infinito. A Niños E E 
B, Bardott y J. Moreau, tecn. y | Variedades (P|m|18/a), gham, Loc. en vta. para hoy y| Perkins, (P[m|l4jañ.) Calef. Niños 3 80. FANTOMAS; | PARK. Santa Fe 4196. 713404 
Sa s Cont ado | COLISEO, — Charcas 1119, 44-0242 | 7 días sig. Bol.: de 10 a 23 hs. MEDRANO. Ctes, 396, 26-3502, | Yo, ella y la otra; El intruso ino- ente. 
C'Scope. (P/m/l4/a). . Sáb ñ 


El ojo que espía; El agente s 


y Matt Helm; Varied. (Pl18|a). 
ARTES Y CIENCIAS (Sala Esme- | 16.15, 18.90, 21 y 23.30: 13.55, 15.55, 18, 20,10 y 22.30: | en Cinemasc. y color: FLORES ROSEDAL. Serrano a 
ralda), Esmeralda 473. 31-5764. — UNA NOCHE INOLVIDABLE Not.; y el éxito del año: POR UN PUÑADO DE DOLARES TOLISEO. B i 36, 632-6181 Las aventuras de Scaramou 
LA PALOMA BLANCA. Una joya | M. Fonteyn y R, Nureyev; 15.30, | DEL BRAZO Y POR LA CALLE | (Pimllálañ.) 16:35 y 20.6, Gary Caler. 14:45, 18.30 y 32.40. EL oJo | Comandos en Vietnam; Impe 

E del cine soviético para grandes y | 17.45, 20 y 22.40, S. Argent. (P|m/18]a), con E. Salazar y R. | Cooper “y Grace Kelly en: A la QUE ESPIA: 16 eN y 20.35: Las | 2UWdaces. (Sin “restr. si 

¡ chicos. Jueves, cine de Archivo: | COSMOS 10. Corrtes. 2046. 417-0662. | Beban. hora señalada. Muñecas. (Elm/l8lañ). Var. Cont | ROXX. Las Heras 

. Un sombrero de paja de Italia | 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 y 23, no- | MUNDIAL, Cont. €Gtes, 059 - 39-854) PAL. DEL CINE. Rivadavia 3636. | CONTINENTAL. Carabobo 945 —| Los 300 héroes; Campeón 

2 ASTOR, Corrientes 746. 45-5511. — | che loc, num.), Chaplin, Tres Chiflados, Gordo >| $3'í818, A las 14,20, 19 y 22:50: 653-2218. La amenaza verde: FBI | vándalos; Herencia salw 

r 12.25 14.10, 16.10, 18.25, 20.45 y 23: | Con C, Eastwood y M. Koch, en | Fiaco, Donald, Malandrín, Urracas SEGUNDA LUNA DE MIEL a ; FBI ” 


B. ORDEN. B. Irigoyen 1521, 


C'Scope y color. (P|m/lá[añ.) 14.20, 1! 19.13.40, 15.55, 18,15, 20.35 y 2250: . 14710, 18.05 y 22.26: Calef. 14.30, 18.25 y 22.15: SEGUN: 
¿E 15, ñ 45 22.50: Notic. A NS Y " *2* | 17.20 y 21.10: Oro de los siete san- Sta Z - S > 23 Y, 22.07 Sk 
¿2 | Color, (Pimilijañ,) -con C. East- O OO peda » Show. | Stcesos Argentinos y a tos, con Cheyenne. (Plmll4|añ.) DOLARES E A e EL 
5 lwovd y M. Koch. ¡Emociones a ELECTRIC. Lavalle 836, 35-1840, - Por un Puñado de Dólares ROCA. Rivadavia 3153. 87-1517. - PANA E y M. test y A ata El E e T. López (Tec 
PA | raudale . en una historia alucinan- | Calef. Todo en colores y Ciscope: | €. Eastwood, M. Koch. Tec. (P|14) | 15.25, 19:20 y 23.20: DS AA vo; 16.30 y 20.20: Tierra 


te del ano Oeste! 
ATLANTIC, Belgrano 1260. 38 ' 
Playa de estacionamiento gratis. 


EL HIJO DEL PISTOLERO 
R. Tamblyn y K, Woove; La diosa 
de fuego, M. Andress. 


La película N0 1 en el Ranking de 
los éxitos en Europa. 
NOVEDADES. Florida 364. 456-5185 


POR UN PUÑADO DE DOLARES 
con Clint Eastwood y Marianne 
Koch; 13.40, 17.25 y 21.25: 777 Lon= 


Russel; 17.50 y 22.05: Suc. Arg. 
FLORES. Riv3davia 6661. 63-3701. 
Cont. 15.30, 19.10 y 22.50 en Pa- 


Faraones, (Tec.) Cont. 
CONSTITUCIÓN. B. Irigoyen 1411 
23-0248. Cont. 14.30, 18.30 y 22.30 


El ojo que espía; 16.15 y 20.25: Li 
ALCOBA PARA UNA ESPIA GLORIA, A. díM 1225. 38-6966. | Notic. Arg. Español, Francés, Ale- | dres no contesta, con Tony Russel | navy. y color, Segunda luna de > 

Un día con 20 noches; Norman en Joselito. se O Joselito: Sam. |mán, Soviético. Dib. color Actual y María Preschy; 15.15, 19 y 23: | miel, Pr, men. 14 añ. F. Sinatra RES O 652. 23 
órbita. Cont. ba, Sarita Montiel, (Prog. color.) | OCEAN. Lavalle 739. 32-1515. A las | Sucesos Argentinos. y D. Martín, 14, 17.30 y 21.10 hs. COn LadO "PlpimilMlanos). ; 
AUD. KRAFT, Florida 683. 31-22275. | G. MITRE, B, Mitre 1332. 38-5591, | 13.30, 15,45, 18,10, 20.40 y 23.10, Y. Oro de los 7 santos, C. Walker, E ; < 


16, 17.40 y 19.20: 


CHE, BUENOS AIRES 


JOSELITO SE ENAMORA, Joselito; 
Como dos gotas de agua, Pili y 


Sinatra, D: Martin y D. Kerr, en: 
SEGUNDA LUNA DE MIEL 


BELGRANO 


BELGRANO. Cabildo 2356, 783-5691, 


GAONA. Gaona 3263. 
Si no mato me matan; 


59-2551, 
Momento 


POR UN PUÑADO DE DOLA 
La hora señalada, 


5 cteñ Mili, colores; NO-DO, OPERA. Corrientes 860. 35-6419. A | 14.30, 18.45 y 23: El satánico Dr, | de amor; Furia y venganza. VILLA DEL PAR E 
a eos)- Cont. Sin rest MAN REX. Oles, 857, 251000. — | las 15.95: 1948, 18 y 20.93. No; 16:35 y 2045: De Rusia con| PUEYEREDON, Kiv. 6871. 612-0880 | oi 0 
AVENIDA. — Ay. de Mayo 675. ña _ ¡GRAN SUCESO! Ss Con la Vida en un Hilo O Bond. (Agente ERA Cont. 11,50, 18.40 y 22,45; 14.20, 18.30 y 22.40: Not.; y D 
AO Pa 516, 11, 19,21: y) 22530: En. | 19: 150, 18.20.00 77290b8:1 Obra maestra del suspenso emocio- | GRAL. BELGRANO. Cabildo 2165. | poa RADO DR DIME ES MINIQUE, D. Reynolds; 16 
OSI O DENTROYA: G. Peck y S. Loren. (P|milgjañ.) | Mal. con Anne Bancroft y Sidney | 78-720. Cont, 14.35, 18.45 y 22:50: | C'Scope y tecn, C. Eastwood y M. | 20-30: Historia de 3 amores, 
AVENIDA. A. Mayo 1222; 38-2205. | 13, 15,20, 17.40, 20.20 y 22.55: Not. | Poitier, laureados con el Oscar, SEGUNDA LUNA DE MIEL Koch (Plm/l4/a); 16.45 y 20.45: 177 | Douslas y L. Carón. Niños $ 90 
Cont, de 12 a 21 hs. 3 80, El día | Argentino; 20 y 2235: Show Mus. | SN SU mejor interpretación. (PIM | 7. Sinatra, -D. Martin, D. Kerr. | Londres no contesta, teen. con T. | HOY, 2 1hs. 10% func, de 
más largo del siglo, 42 estrellas. | Loc. en vta. con 3 días de antic, | A las 13.10, 15.20, 17.30 y 20.05: | "Techn, 16.35 y 20.45: Murallas de Pl. $ 1200. Loc. en vtal 


BIARRITZ. Suipacha 482, 35-0156, 
14.10, 16,25, 18.40, 20.55 y 23.10, 
Doris Day y R. Taylor; POR FA- 
VOR NO MOLESTE. (Exclusiya en 
esta sala), Color. de Luxe y C'S. 
Apta para todo púb.; 13.40, 16.10, 
18.25, 20.40 y 22.25: Not. 
BROADWAY. Corrientes 
14, 16,35, 19.40 y 22.45: 

LA SOMBRA DE UN GIGANTE 


1155, 


G. SPLENDID. sta, Fe 1860. 441-0808 
15,10, 17.50, 20.25 y 23, F. Sinatra, 
D, Kerr y D. Martín en: SEGUN- 
DA LUNA DE MIEL. Tech. y Pa- 
navisión. 14.40, 17,15, 19.55 y 22,30: 
Variedades. (P|m/l4[añ.) 

G. VICTORIA, Ay|Mayo 882. 34-1493 
15.35, 19.10 y 22,40: DEL BRAZO 
Y POR LA CALLE, E. Salazar, R. 
Béban, S. Campos; 13.45, 17.10 y 


Sucesos - Argentinos. 
Hoy, a las 22.30, función de bene- 
ficio con JUDITH, de Sophia Loren. 
Auspiciada .Asociación Cooperado- 
ra de la Casa Cuna, 
Jueves, una sensación mundial en 
escena: 

LAS HERMANAS KESSLER 
Las estrellas mundiales de Studio 
1 en un show con sus más gran- 


Sangre. (Plmjl4/añ.) 

GRAL, PAZ, Cabildo 2702. 701-1212 
Cont. 14,40, 18.45 y 23 hs. ARA- 
BESQUE, con S. Loren y G. Peck, 
16.40 y 20.55, Momento de amor, 
con _J. Seberg, color. Pr. men. 14 
G. SAVOY, Cabildo 2829, 701-1500. 
14,45, 18.45 y 22.50 hs: EL OJO 
QUE ESPIA; 16,30 y 20.40 hs,: LAS 
MUÑECAS. (Plmj18lañ:) 


Russel, Próx. estr.: Una espía por 
error, tecn., D. Day. 

R. INDARTE. R. Indarte 54. 
686-7500. Cont. 14.40, 18.45 y 22.50, 
S. Loren, G, Peck en; ARABES- 
QUE, 16.45 y 20.50, J. Seberg en: 
Momento de amor, tecn. Pr, meno- 
res de 14 años, 

S. J. FLORES. Riy. 7350. 611-5939 
FANTOMAS; La señora y sus ma- 


SOL DE MAYO. Nazca 2335 50- 
17.30 y 22.30: M. Brando y 
Fonda: La jauría humana, Pa: 
qy tecn.; 15.10 y 20.10: Melo 
inmorbal, Glenn Ford; 14.40 y 19,40 


Varied.  (P]m/18/a). k 
VILLA DEVOTO 


ACONCAGUA. Mosconi 3360, 50 
14.40, 18.20 y 22.20: Por un 


z linda ; - | 20.50: "La cigarra no es un bicho, | des éxitos. Actuación limitada a | Tino, — Cabildo 3241. 701-2996. — | ridos. Niños $ 100. fado de dólares, Panav.! y tel 
A An CiOnes): O L, Sandrini, (P|ptm/18/añ.) sólo 4 días. Entradas em venta. |14/39, 18,30 y 2215 :Amor justi-| SEL. FLORES. J. B. Alberdi 2941. | 22 y 20.30: 717 te 
Frank Sinatra; 19:10 y 22,15 hs; | HINDU. Lavalle s4z. — 35-1114 —| Boletería abierta desde las 19 És. | Ciro: 10.30 y 20.30: El hombre | S1-8145. Cont. Fumadores de opio; , E 


13.50, 16.10, 18.20, 20.40 y 23: 
NUNCA EN SABADO 
apto para todo público; 13.25, 16.45. 


Pullman $290, 
Lunes 12 estreno de la más nueva 
y brillante comedia de Doris Day 


increible, Platea $ 40. Cont, Calefac. 
RADIO CITY Monroe 3245, 718-7538 
Del brazo y por la calle, E. Salazar 


Escribió su nombre con balas; San- 
gre en la flecha, 


contesta. Sáb. noche loc. nu 
DEVOTO. Av|5.[Martín 68200. 50- 


Damas y niños $ 30. Marnie; € 


Taylor: ] T fesiones de una ladrona; Ultimo 
y Rod Taylor: os ART FLORES A El Q g y 
A pócritas. at J ; 
1900/2015 y 22298: noe yAB Mu: UNA ESPIA POR ERROR “ITZ. Cabildo 085. 77-0686, A las | G. RIVADAVIA. Rivadavia 8656. ON Ke 
sical. Sábado trasnoche, PARIS. Lavalle 769. 31-2916. —| 14, 1830 y 23:10 horas: 69-1358, Cont.: SEGUNDA LUNA VILLA UR UIZ 
a O a LON 5, | Cont. 13.30, 18.10, 22.50, Los se- DOMINIQUE DE MIEL, F. Sinatra y D. Martin: Q A 
3.50, 15.50, 18, 25 .50, 8, eS s E ESTA y : A y 21: El ht Í ino y , Y. Lemmon. | EDE N) ; 2 
Giallolis, J.Margolín y Lo Muria res queridos, R. Morse, 15.50 y | D, Reynolds; 16.30 y 21: El hijo | Días de vino y rosas, Lemmo DE PALACE. Bauness 2506. 


EL 0J0 QUE ESPIA 
(P|m/18/a). 


20.30. Lady L. S. Loren (P/m/14|a) 
PLAZA. Corrrentes 939, 35-117. 


del pistolero; 15.50 y 20.15: El fes- 
fival de Tom y Jerry, Tech, Cont. 


LINIERS 


51-2135, Cont. Helena de Tr 
El pirata hidalgo; Su majestad 


. G. LINIERS, A. Gral. Paz 47. — 
IDEAL. Sulpacha 378. 14,0, 17.05, [13:10 1920 y 20d ha LA O BOEDO 053-2266.. 15:40, 19 y 22,50, ARA-| 108 Mares del Sud, 


19.45 y 22.30; Suc, Argent. y 


BAÑA DEL TIO TOM, apto para 


CUYO. Boedo 858. 97-675. A las 


BESQUE, S. Loren, 13.50, 17.30 y 


G. BOURG. Monroe 5268. 52-6119 


A todo público. 14,20, 18.45 y 22.50. en tecnicolor: | 21 hs. Madame X, L, Turner, Pr. f 
Los Valientes Calloway PREMIER, Corrientes 1565. 46-2113 Segunda Luna de Miel mien, 18 años. (Pim/l4lañ.) 
nal cola que Ud. jamás E 14, 15.45, 17.50, 20,20, 22.45: Notic. | con F. Sinatra y D, Martin; 16.30 MATADEROS 25 DE MAYO. Trinvirato 4438. 
A o a Con la Vida en un Hilo | y 20.35; El sexo y la joven sol-| aremror y 5 almera 0ico, — | TOMAS. do Marais; Yo, ella y: 
charon por un sueño taz grande (P|in/14Jañ,) Sidney Poitier y Anne | tera, en tech., con T. Curtis y N. 580406 DOMINIQUE; NETO s0S otra: Varied. Cont. Ni. S BO. * 
o pa cielo. Time “película “ae ln ncrotts"Dos ganadores. deli0s= |.Wooa: 7 CP [ milla) la Tierra; Nuevo festival de | GRAN BUENOS AIR! 
La Fienba de la CaroR maxor | car de la Academia. 20.05 y 220: | EL NILO. "Boedo 1003. 97-2081. — E 


(Próximo estreno). 
LORRAINE. — Corrientes 1551, 
13.30, 15.15, 17, 19, 21 y 23: Un 
T, Richardson agresivo: 

El Mundo Frente a Mi 
(P|mj18/a), con Tom Curtenay. Ma- 
ñana: Tom Jones, 

LOS ANGELES. Corrientes 1770, - 


Show. Próx,: POR UN PUÑADO 
DE DOLARES. Metropolitan: No 
deje de ver. DOCTOR ZHIVAGO. 
PRINCESA. Suipacha 480. 35-1112. 
Duelo en Texas 
becn., Richard Harrison. 
REAL, Esmeralda 425. 
Cont. desde las 12' hs, 


45-3000, — 
Estreno de 


EL OJO QUE ESPIA, 17.20 y 22.35; 
El agente secreto de Mat Helm, 
15.15 y 20.35; El baúl sangriento, 
14.05 y 19.05. (Plmjl8la.) 

G. SAN JUAN, S, Juan 3246. 97-4203 
Plat. $ 50. Donde están los espías; 
Histeria; El capitán Simbad. 

LOS ANDES. Boedo 177. 917-4233 
MY FAIR LADY, con A. Hepburn 


Men. $ 100. 

B. AIRES. Ay. Trabajo 5125. 68-2525 
OPERACION TRUTNO; Pasiones en 
conflicto; Ceremonia de la muerte. 
CALIFORNIA. Ay. Trabajo 4818. 
659-6092. Platea $ 80. Pagaron con 
su sangre; Duelo en la noche; Ma- 
tar fue su profesión. 

EL PLATA. 3. B. Alberdi 5751 
688-1118. Cont. 14.20, 18.35 y 22.4 


BANFIELD. SAN MARTIN. — 
Blanca Nieves y los 7 enano: 
yiaje increible; La bahía del co 
frabando. CAE 
BURZACO. GRAL. SAN MART! 
El agente secreto, Matt Helm; 
fari; Al borde del abismo. 
LOMAS DEL MIRADOR. Monume 
Caperucita. roja y Ss 


SS EITOnS ñ Dibujos y Cómicas, Mi 
Cue E d0-3742. 103 semana de 6xitol Al Dan O Noa ON OINOSOS, y Rex Harrison; La (colina de fue- [SATANICO DR NO; 16:20) y 20.4 SS 
uanto pesara la al EAS 18.30, 20,10. RENACIMIENTO. Lay. 925. 35-1850 MODERNO, Bocdo 937. 9T:8B60L. — De Rusia con Amour; Var. (P/18) 


lana de la ovejita 


WALT DISNEY 


EL SATANICO DOCTOR NO: 


RUGEN LOS CAÑONES 


LUGANO. Murguiondo 4062. 6U-3457 


E > PERACION TRUENO; Dos chi- 
J. Boond; -16 y 20.25: De Rusia O ds bala IMA AO Y NO; 
GLORIA WALT. DISNEY con Amour, James Bona Agente 007 | Jigpeio, Se spmias; Muivies on sul cos “y lun seductor; La tonto de 
RJ en tecn. y hablada en castellano; | 13-55, 18.20 y 22.50. (P[m/l8jañ.) a < IS misterio. Cont. 


Fecha de Clausura 


«fal la | 
E (P|m/18)a). Plat. $ 70. | didas; El terror de la front lx ls 
45-6148. Las esclavas existen toda- | Zo: Z e! 5 5 eS pu o E 
15 de Setiembr De lunes a viernes, obsequio de | vía, con pullover y AN dn: ci 21-908 ONCE z a a [oda] 
[27 PAE Di landi e , Canción del «alma; Ojos tapados; e] ja fa Nx | 
. e as isneylandia a todos los E, Sommer. Pr. men. 18 a. México de mis recuerdos MAJESTIC. Pueyrredón 230. 87-9636 
E eN niños concurrentes, Próximamente: | ROTARY. ' Corrientes 565. 409-7061. | 2 - > Cont. de 14.10 a 0.40 hs. 14.10: a ja Jr [E 
nvien antes de esa THOMASINA, Cont. Not.; Los complejos (P|18|a) CABALLITO Varied.; 14.20, 17.30 y 21.10: La la Ie] fs [o] 
fecha sus cartas al da ADO 669. 31-3893. — | Alberto Sordi y Ugo Tognazzi, MORENO. Rivadavia 5050. 90-1303. | hora señalada, con G. Cooper y la ana 
DS En EY :10 (on punto), en | SARMIENTO. Lavalle 809. 35-23%8, las 14.30, 18.30 y 2230 hs.: G. Kelly; 19 y 2235: Gran show 
comercio que venda ar A y tecn. 13, 15.15 17.40, 20.05 y 22.45: Not PUSADO DE olas musical; 15,45, 19.20 y 23: le loja [a o 
, E aa ES Ares 1320, 15:30, 18, 20.35 y 24.10: cod; 195% y 20.40 a la | Por un Punado de Dólares a y an 
' . » Ro. >, R, a 9 , Cinemascope Tec., hora señalada, G. Cooper; 16.30 y Ter lañ ñ 4 
j Lanas Gloria D. Andrews, P. Angeli y gran Te- | Marais, M. Demongeot; El asésino 20.20; Varied. (P[m/14'añ.) A a al al 
4 parto (Apta para todo público); 1 [o ] ñ al. 


Blanca Nieves y los 
Siete Enanos 


14.0, 18 y 21.40: Not, 


METRO. Cerrito 570. 325-4219. A las 


ba III = 


Continuado. Sin numerar. 
ROSE MARIE. Corrientes 780. 


de las mil caras. Sábado trasnoche 
S. LAVALLE. Lay, 921. 35-0235. 
LA CARRERA DEL SIGLO, en tech 


NAT. PALACE. $. Juan 2461, 97-123 
El mundo al desnudo; El bígamo; 
Los inútiles 


R. DE LA PLATA. Parral y Gaona, 
89-0814._ A, la$ 14.30, 18,25. y 22.20: 
SEGUNDA LUNA DE MIEL 


PROGRESO. Riestra 565L. 560-0155. 


Fiesta er el corazón; 3 balas per- 


Una espía por error. con D, Day. 
PALERMO 


BLANC. Santa Fe 3003, 838-1846, — 
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21.30 hs. 72 Con. del Ab. a 
. (Cargo N?9 6). B 
de Be. As. 


Da 


yes 


Sala Mariín Coronado: 

Cielo Debussy (obra completa pera 
piano) por Jorge Zuleta, En vta. 
1 abono a 4 conciertos: días, Y, 


y de la Vega. Dir. gral.: C, Ma- 
danes. PL $ 250. Ult, días. Dom- 
11, despedida. > 
Sala Casacuberta: 

Hoy: '21.30 hs, Comedia Nacional 
presenta: EL CABALLERO DE LAS 
ESPUELAS DE ORO, de A. Casona, 
Escenogral,: G. Muñoz. Dir. €esc.: 
E. Serrador. Dir. gral. L. Vehil 


DODUSIAVODODI NR DER EDO UD RANIA RER DIED E DI D0N! 


PEINADO 

DANAS DE CAMERÓN, 
HECHO CON GRASA Y 
CENIZAS. (Africa) 


Desechos Reservados 


HORIZONTAL 
1) - Sitio donde se retiran las 
Tas ia dormir, '4) Sentimien- 
Ciudad de' Bolivia. 11) 
5137 ¡Epoca : 14) Conti- 
AO lel verbo ir. 
loticias. 19)" + Diminutivo 
,121) Letra. 23) Aumen- 
tativo, 25) Hoguera. 26) Oxi- 
del “de “calcio. 28) Río de: la 
Buropa Central 29) Mondar, 
31) Sensación ' que | ciertos 
£UeTpOs producen en el ,ór 
Fano del gusto, 32) Embarca- 
ciones, 


ESPECTACULOS DE 


PL $ 150. UN. días. Próx, extr.: 
El jardín de Jos cerezos, 

ult. días, Hoy: 22.15 hs. 

del sainete eriollo. Hoy: 20.15 hs. 
Martínez. Loc. en venta. Hoy: 20 hb, 
37-9324, Hoy: 22" hs.: 

ABC, Esmeralda 506. 35-0506.. — 
LO QUE HAY QUE TENER (The 
Knack), de Ama Jellicoe. 119 mes 
de éxito del joven humor inglés. 
Ultimos días. Hoy desc. Maf. 22,15 
ABC. Esmeralda 506. 35-0506.. — 
COSAS DE OTROS TIEM- 


POS, de L. Schurman. El humor 


a: del' sainete criollo. Hoy, Yesc. Ma- 


fiana 20.15 bs. 
AGON. Maipú 320, (Sub. Cinerama).. 
Grupo de comedia, en: PARIS BOU- 
LEVARD, de G. Feydeau:' Hoy: 
22,15 hs. UN, días. Ñ 
ARGENTINO. Bmé. Mitre 1448 - 
397-9924. Hoy descamso. Mañana a 
las 2 horas ? 
ALFREDO ALCON 


en: 
ISRAFEL 
de A. 


Castillo. 
Dirección: INDA LEDESMA 
Loc. en venta con 5 días de antic. 
ARTES Y CIENCIAS. (Sala Lavalle) 
Lavalle 770. 31-5764, A las 20'hs, Pot- 
mas y : Jaime Dávalos; 
22.15: LOS PROJIMOS, de C. Go- 
rostiza; J. C. Gené, M. C. Láurenz, 
8. Lanteri, W. Santa Ana; P. So- 
rlano y H. Suárez.  . . 
ARTES Y CIENCIAS. (Bala Mal 
pú). Malpá 466. 31-5764. A las 2 
TITERES PARA MAYORES; Poe- 
ma del Cante Jondo; El retabli- 
No de Don Cristobal F. García 
Lorca. 

ASTRAL. 46-507. Hoy: 21.45 horas. 
AURELIA Y SUS HOMBRES 
de Alfonso Paso. Cía. M. A. Bi- 
sutti, R. Salerno, N. Beltrán, E. 
Cañizares, A. Sergio, J. Comellas 

y M. Jouvet. Platea $ 200. 
AVENIDA. Ay. Mayo 1227. 38-229. 
Jueyes. ¡Increiblemente cómica! La 
más divertida comedia española: 
NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA 
de M. Mihura; Tres añes en Ma- 
drid. Cía.. Campoy-Cibrian, con M. 
Zueker, A. García Grau y Pepita 
Meliá. 
VODDDRDRARDIDAD! 


52 YARDAS, AUN= 
QUE ES TAN 


VERTICAL 

J) Sofá. 2) Cansado. 3) Que 
está en su sazón. 4) Hoyo que 
se hace en' la tierra para ex 
traer agua. 5) Río de Fran- 
cia. 6) Sitio poblado de ca- 
ñas. 7). Sitio poblado de ca- 
fetos (P1). 9 Isla francesa 
en el Atlántico * 10) Divinidad 
egipcia. 12) Proyincia de Es- 
paña. 14) 'Sortijillas que se 
colocan en la oreja, 16, Pro- 
nombre demostrativo: (17) Rey 
legendario de Troya 20) Mo- 
tes, 22) ' Tranquilizar.' 24) Cuba 
(PL). 26) Letra. 27) Nota mu- 
sical, 29) Más malo, 30) Vil 


BOLUCION EN LA PAGINA VEINTIDOS 


B. AJRES. Corrientes 1755. 40-975 
Hoy descanso. Mañana 20,45 horas. 
Extraordinario éxito de B. Bonet, 
O. Pacheco, con Aldo-Kaiser en: 
EL BAUL DE LOS DISFRACES, 
de J. Salom. Canciones de Algeró. 
Platea $ 200. Ult, días. Hoy: 20.45, 
CANARO, FCO. (Ex Solís) B. de 
Irigoyen 1433. (Plaza Constitución) 
26-1487. Hoy: 22 hs. (Apta t. púb.). 
Chicos y grandes ríen con... LAS 
D'ENFPRENTE, (Más chismosas que 
ñunca), de F. Mentens, Cía. L. Ri- 
naldi, G. Chiarella, Prec. pop. Bol. 
10; horas. 

CANDILEJAS. Rivadavia 640. Hoy 
A:las 20.30 hs. Sigue én su tercer 
año. 900 repres.: CUANDO ESTA- 
MOS CASADOS, de Priestley. Di- 
rección. R. Dairiens. 

CÁRPA DE FLORES. Rivadav. 6355 
664111, Hoy, 21.45, Cía, FT. Bima- 
ri, A. Seler, con: O. Lamas, gran 
élenco, MAMI... PAPI YO LA 
QUIERO. Pl. $ 150. Mañ.: descanso. 
COLISEO. Charcas 1119, 44-0242 y 
41105. 44 semana irinnfal: 

UNA NOCHE INOLVIDABLE 
El ballet en-—-su más alta expre- 
sión, Ver cartelera Cine. 
COMEDIA. Corrientes '7/3. 46-4485. 
Cía. M. del Pilar Armesto. Hoy, 
22 hs. éxito eómico. 266 repres. 
MICAELA, (o el pecado originall- 
simo) con V. Ariño, Dir. Berrador. 
COMICO. Corrientes 3230. 35-2108. 
Mañ. a las 2215 hs.: Lola Mem- 
brives y Luis Sandrini presentan 
en.su 22% año consecutivo el gran 


éxito: 
El Proceso de 
Mary Dugan 
(inc. 'men. 14 af.), por 13 Compa- 


$ 


“Sí, EL IBA A ENCO- 
GER _ MI CABEZA,NO 
DE DICK TRACY, 


BALBUCEC" QUE 
VIO AL DIOS DE LH 


¿QUE PASA? 
S ESA LUZ! 


'EA 


A 


TROS Y 


SBía de Los Ases (por orden al- 
fabético): 
AMELIA BENCE 
OLINDA BOZAN 
ROBERTO ESCALADA 
ENRIQUE FAVA 
DIANA MAGGI 
DUILIO MARZIO 
MECHA ORTIZ 
gran elenco. 
Dirección DANIEJ. TINAYEE 
Mañana, deseanso. 
CORRIENTES, C'tes, 161. 49-0765. 
A las 22 hs. Cía. M. de Sabatini, en 
el gran éxito cómico: LAS MUJE- 
RES ME DAN MIEDO, Loc, con 5 
díns de anticip. 
DEL ALTILLO. Florida 640. 31-590 
Hoy, a las 22.15 horas. 
Exclusivo para reír: UN ESQUE- 
MA REDUCIDO DE LA COSA. 


DEL BAJO. P. Colón 823. 30-5330. 
Hoy deseanso. Mañana 22 horas: 
Hebling, Mautone y Aisenberg, en: 
CORREVEYDALE 

EMPIRE. H. Yrigoyen 1934. 47.877 
Cía. E. Colomer, J, M. Langlals, M 
López Rey, D. Vittorji: 

INTIMIDAD CONFUGAL 
Una obra divertida y audaz. 


FLORIDA. Florida 171 (G|Súemes) 
De Jumes a viernes, de 1230 a 
20.30 bs. Sáb. de 16 a 20,30 hs. 
Sensacional espectáculo musical: 
BEXY EN HEFI N9 3 (Con eam- 
bio de programa y elenco). Color, 
música y bellas mujeres. 

IFT. B. Sur Mer 549. 88-920. Hoy 
(Descanse). Loc. en via. p. t, la 
semana. 

INST. T. DI TELLA, Florida 996. 
31-4721/6. Jueves 1945: DRACULA, 
de A. Rodríguez Arias, 


y 


OA UL 


e 


VARIEDADES 


LA CUEVA, Callao 182, 923-1902, 
Hoy, a las 21.30 horas. 
M. Maristany, D. Toneli, 
rreiro, R. Machado, 
gran éxito, en: 
LLUVIA 
de 8. Maugham. Dir.: R. Ponte. 
LASSALLE, Cangallo 2263. 47-9383. 
Hoy, a las 22 hs. Sigue el éxito: 
Rosa Rosen, F. Labat, A. Puig: 
EL TEMA ERA LAS ROSAS 
Divertida y humana. Pr, Pulitzer. 
LICEO. Riv. y Paraná 38-4291, - 
Hoy, a las 18 horas, 
Cía. Alejandro Ulloa. Extraordina- 
rio éxito: LOS INTERESES CREA- 
DOS. Actriz imvit.. EVA FRANCO. 
MAIPO. Esmeralda 443, 45-4882. - 
Hoy. Revistas, a las 21 y 23 hs.: 
ARRIBA LAS POLLERAS 
JUAN C. MARECO (Pinocho)— VI 
CENTE RUBINO - JOVITA LUNA 
MARIQUITA GALLEGOS - ALMA 
FERRARI - CARLOS SCAZZIOTTA 
NORMA y MIMI PONS - POCHI 
GREY - DON PELELE - DORITA 
BURGOS. Sábado trasneche, 
NVO. TEATRO. (Sala Apolo). Co- 
rrientes 3372. 457386. Mañama a 
las 22 horas, Inauguración: ESE 
MUNDO ABSURDO, de E. Werni- 
eke. Eoc. vta. pjtoda semana. Di- 
rección: Boero-Asquini. 


D. Fe- 
402 mes del 


Federico 


SMART. 35-259, Corrientes 12%, 
Jueves. Debut a las 22.15 horas: 
PAULINA SINGEÉRMAN 

y gran elenco. 
Querida Cocó 


Exito mundial. Loc. en venta. 


con Eva Dongé, Norman Briski, 
TLuppi. Diree. 


STA. M. DEL BUEN AYRE. Monte-; 


video $42, 41-6086, A las 22 horas: 
LULLABY (Mi marido y su mamá). 
con Irma Roy, F. Zerpa, Nint Gam- 
bier Apta para t. púb. Ultimas fune, 
$8. TELMO. Chacabuco 966. 332804. 
Grupe del Sur, presenta: EL MUN- 
DO DE SCHOLEM ALELJEM, de 
A. Perl con M. Ligero. Direceióm: 
C. Gorostiza. Hoy: 21 horas. 
TABARIS. Corrientes 829. 235-0509. 
Mañana revistas, a las 21 y 23: 
P. ARIAS - G. ANDREU -= 
Y. CAIMENT - P, ARIAS 
en: 


La Revista de Tío Vicente 
THELMA TIXOU 
Montrey, el comediante, Susulkd. y 
Omar, O. Villa. Sáb, trasnoche. 

dom. verm. Martes, descanso. 


TEATRO 2%. Callao 435.tSubsuelo) 
407054, Calefac, Hoy 2 hs. Eran 
éxite. Estreno absoluto para Bs. 
Aires: EA BOROTEA, de Eope de 
Vega. Diree.: Castro-Ceuto. 


ODEON,. Esmeralda 367. 45-3695, — |. 


Hoy 2 hs. Gran éxito de: 
JOSEPH BULOFF 
en LOS HERMANOS ASHKENAZI, 
de L. Kadison y J. Singer, con un 
elemeo de 20 actores israclítas. 
PEQUEÑO T. B. Mitre 1259, 46-4181 
Hoy descanso. Mañana 22 horas. 
Gran éxito cómico: UNA E€AMA 
Y DOS MARIDOS, con A. Castro 
Miranda. Hoy, a las 22 hs. 
REGINA. (Casa del Teatro). Santa 


VARIEDADES 


CIRCO RINGLIN BROTHERS. - 
Cuzco 230, (Liniers). (Iglesia San 
Cayetano). Vea este fabuloso mun 
do de cireo eon los 7 leones afrk 
canos. Osos cielistas. Caballos Bal- 
Jarines. Tigres, Camellos. Monos, 
Hoy y mmiñana: 15 y 22 hs. 


Ms 


Espectáculos Teatrales y Variedades 
Crucigrama 
Historietas 


«EN LA CASA DE 
TRACY Y QUE EL 
DIOS DE LA LUNA 
DIJO QUE ME MA- 
TARA A MY 


1 


PUESTO A 
SOMETER- 


por Carl Anderson 


vd ESTA BROMERNDO 
USTED? «QUE HE HE- 
CHO YO P*- PREGUN- 
TO EL PILOTO DE 
PRUEBAS. 


(¡ESO HERBO” CON LE LUZ... 
PERO BRADFORD SE FUE)! 


_ Derechos Reservados. $ 


¿NUNCA OYO DE 


¿QUE LE 
HARAN A 
FORZUDO? 


ES 
A 


“PASAR POR 
DEBAJO DE 
LA QUILLA'? 


. kuis Meftura | 


2 9967 9P OIQUISYIS DP Y SOHENL SAY SOYIMG 4 VNVNVI Y UU NOIDIAE VWIINO 


Dx $87 VNIDVA 


Ed 


ALTA AAA 


Martes 6 de Setiembre de 1966 


Escribe 


AMERICO 
BARRIOS 


Ak CUADRO V2 


—¿Sos casado? —le pre- 
guntó el compañero de cel- 
da, 

—¿Estás loco? Amo la li- 
bertad. 


Xx EL LIBRO 


La palabra libro proviene de “Liber”, parte de la cor- 
teza de los árboles junto a la madera y como en la anti- 
gúedad se empleaba esa corteza para escribir, se dio pri- 
nero el nombre de “liber” a los escritos cuyas hojas eran 
de corteza, palabra que, por extensión, se dio luego a los 
libros, cualquiera sea la materia con que estén hechos. 


A DE LOS MALES, EL MENOR 


Comunicaron una yez a Dionisio el Antiguo, uno de 
los tiranos de Siracusa, que había una anciana que visitaba 
todas las mañanas el templo de Júpiter, pidiendo a gritos a 
los dioses que velasen por la salud de aquél: Dionisio, inm= 
trigado, la mandó llamar y en su presencia le preguntó: 

—¿Qué motivos os impulsan a tán piadoso ruego? 

—Señor, —contestóle la anciana— he conocido en mi 
vida dos antecesores vuestros; el primero, fue malo; el sé- 
gundo, peor; y el tercero, que sois yos, pésimo. Temo por 
lo tanto que os herede el poder alguna furia infernal y ésa 
es la causa por la cual pido por vos. 


Mentíra Criolla 


“Servicio esmerado.” 


ES 


por Lucho Peña 


AR k LA RIQUEZA 
EL TIEMPO 
MAXIMA: 1797 - 15.25 
MINIMA: — 9%3 - 23 


El pronóstico para hoy: 
nubosidad en aumento. As- 
censo de temperatura. 
Vientos leves del Este. Pro= 
bable máxima: 19% Pers- 
pectivas para mañana: nu- 
h bosidad en aumento, luego 
18 empeorando. Ascenso de 
E temperatura. 


gas al corazón”, 


k PAMPA 


RRE 


P x — 
A Naturaleza ha dado una serie de seres parasitarios, cuya exise 
tencia no proporciona beneficio a la Humanidad y, por el contra= 
rio, le ocasionan graves perjuicios. Su presencia en el mundo no 
tiene otra explicación que la de atacar la yida, como si fuera un 
ciego instrumento de esa tenebrosa sabiduría que se empecina en 
limitar el número de seres para evitar la superpoblación, para lo cual, 
"conjuntamente con otras armas, debilita o extermina: enfermedades, 
pestes, guerras, cataclismos. Pero el parásito es repudiable. Porque es 


pasivo. Subalterno. Se esconde, porque siempre es un escondrijo esa | 
sombra en la que se sumerge. i 


El parásito es rudamente combatido. El hombre está en guerra 
con los parásitos. Con la higiene y con los venenos. Una- milenaria 
experiencia le enseña que es un enemigo implacable. En las relacio- 
nes del hombre con las cosas que lo rodean, también hay. parásitos. 
No son chinches. Ni piojos, Ni otros bichos repulsivos; Son seres hu= 
manos. Y tienen un nombre: intermediarios. Es muy posible que, con 
la misma inconsciencia de los parásitos inferiores, en ningún momento 
se propongan debilitar al hombre, o a su economía. Solamente quie- 
ren succionar dinero; como la sanguijuela succiona sangre sin que 
haya decidido matar al animal al cual se ha aferrado. Pero el inter- 
mediario debilita al hombre y su familia, porque al encarecer, por 
ejemplo, los artículos alimenticios, pulveriza el poder adquisitivo de 
su salario. Lo arruina económicamente y sumerge el hogar del hom- 


A DIFICULTADES 

- El preso, ad rostro que 
aparece por la boca del tú- 
nel: 

—¡Silencio! ¡Nos fugamos 
a la madrugada...! 

—Me parece que no voy 
a poder... 

—¿Estás encadenado? 

—No puedo abandonar la 


guardia. Me echarían del 
puesto, 
*k CONSEJO 


Del carterista a su hijo, 
que tenía inclinaciones de 
vago: E N 

—Es hora de que comien- 
ces a trabajar y formarte 
un porvenir. Saca las ma- 
nos de tus bolsillos y pon- 
las en uno ajeno. 


¿QUE OPINA 
USTED... 


...de quienes claman: 
“Amo la libertad” y viven 
subyugados por sus ezposas? 


> ARGELIA 


Es una nueva manera de 
escribir el nombre arábigo 
“Al Jezair”, que quiere de- 
cir “la península”. 


Dijo David: “Si abundan las riquezas, no. las antepon- 


Es que resulta raro ej sentido común de la fortuna. 

Prueba de ello lo tenemos en algo muy conocido: con 
el dinero podemos comprar muchas cosas pero no lo -que 
hay en ellas de esencial para nosotros. Nos proporcionará 
manjares, pero no apetito; medicinas, pero no «salud; co- 
nocidos, pero no amigos; criados, pero no servidores lea- 
les; días alegres, pero no felicidad y paz. * 


Campo de Dios, donde caben “todos los hombres li- 
bres de la tierra”. Vieja estancia criolla, donde aún se ji- 
netea en pelo. Lazada, de argolla a presilla, dentro de la 
cual arisquea la hacienda chúcara. Cancha trillada por las 
nazarenas del viento, que chaqueó huellas y amansó sus 
corcovos junto al umbral del rancho. Nidal de gringos, don- 


134 de empluman charabones y salen avestruces machos. 


LOS NIÑOS QUE NAZCAN HOY, viajarán desde muy 
jóvenes, ocuparán destacados puestos en la vida y 
su existencia será muy larga. Lograrán gran posi- 
ción económica. Serán de carácter fuerte, empecina- 
dos y siempre prontos a colaborar con los demás. 


. ARIES: Etapa esperada, día 
sorpresivo y feliz, ideal para 
viajar, cobrar dinero y recon- 
ciliarse con seres queridos, 
una visitar, penosa noticia, la 
salud mejora, sean más opti- 
mistas y confíen en Dios, 


GEMINIS: Amores en serio 
momento, tengan más calma, 
no sean apresurados, un men- 
saje bueno, negocios y dine- 
ro en las manos, tarde es bue- 
na, eviten volar esta noche, su 
N9 clave el 9, un disgusto. 


0 TAURO: Buena racha, susto CANCER: Todo se resuelve 

E Ca casa, no pasará nada, en- bien, pago inmediato, un ha-= 
EEmp,, sin cuidado, en dinero llazgo, rara visite, buena sa- 
S Pagar, deudas que se sul. lud; amores en gran momen- 
an, Oportunidad en Ja tarde, to, una imprudente medida, 
parientes llegan, carta o lla: cuidado, en la calle mucho 
mado, viaje, preocupaciones. tacto, la noche es fea, 


IENDAS - 


LOS QUE CUMPLEN AÑOS HOY, tendrán un día un * 
tanto raro por la tarde, y muy feliz por la noche; 
luego, el año que sigue, les traerá cambios en la 
casa; en la parte económica y sentimental pasarán 
seria prueba y deberán cuidar la salud para marzo. 


LEO: Hay que aplicarse más, 
día raro, fortalezcan la yolun- 
tad. Un trabajo, dinero llega, 
ño- jueguen, una pena por no- 
ticia, controlen” su peso, no 
abusen, en el tránsito cuidado, 
un éxito y dos mensajes. 


VIRGO: Un gran día para el 
amor, todo se puede concre- 
tar, para el dinero buen mo- 
mento, sobre todo en la tar- 
de, la salud bastante floja, 
cuidado en la cena, un viaje 
relámpago muy pronto, visitas, 


son los intermediarios: fantasmas los que multiplican ese preci Yazo= 
ne con su intervención innecesaria en la comercialización del 
producto.. > 


é , Oo EY 
El bienestar de la comunidad exige celo y rigor para lograr ' a 
purificación. de esa parábola que integran los términos “producción”, 
“industrialización”, “distribución” y: “consumo”. Combatir a estos -p; 
,rásitos de la intermediación innecesaria es practicar un ineludible pri 
eepto de la higiene social. ¿NO LE| PARECE? 


: e o 


por el profesor 


MARIO. CARINO 


SAGITARIO: 
do en forma acentuada, su nú- 


ACUARIO: Buen día para via- 


Salud mejoran- Ñ 
jar, cobrar dinero y ara arre- : 


LIBRA: Un día bueno para 
viajar, cobrar dinero y firmar 


papeles,  Concreten negocio, mero el 7. Pleta segura pron-. glar'los asuntos en casa, ojo 
trabajo en las manos, gran to, un regalo, visitantes noc-. en la- calle, no jueguen ni 
oportunidad, estudien más, “turnos, trabajo con novedades, firmen nada, amores en mal 
atención los enamorados, evi-. en casa menos nervios, enfer- momento, cuidado con las pier- 
ten discutir, susto en la calle. mos sin cuidado, nas, un niño se acerca, 

ESCORPIO: Terminen con los CAPRICORNIO: Salud bien, PISCIS: Un día bueno para 
problemas caseros, buena eta- dinero que se ya, a los ena- recuperar dinero, trabajo con 
pa, dinero en la cartera, jue-= morados un consejo, mucho novedades, una etapa comien- 
go pobre, eviten salir esta no- cuidado, esta noche, viajarán za, dolor neurálgico, una par- 
che, es más desfavorable, nú- pronto. Día maravilloso para tida penosa, noticia fea, nú- 


mero claye el 2, cuidado con 


mero clave el 6, penas y lá- 
el fuego, amores enredados. 


grimas en la familia. 


concretar negocios, realizar in- 
versiones y firmar documentos. 


e POMPEYA: Av. SAENZ 1102 - Cap. iS 
e! CONSTITUCION: BRASIL 790» Cap. j 
e CHACARITA: FEDERICO LACROZE 3974 Bl 
e' LINIERS: CARHUE 54 (a 1/2 C. Estacion) [e 
e BOULOGNE: Ay. ROLON/ 2600 (F. Est.) 
e AVELLANEDA: Av. MITRE 338 ! 
e LA PLATA; Colle 49 N*b679 2 
l je VICENTE LOPEZ: Av. MAIPU 25: 

Fco. Exposición y Ventas: TELLIER 2149 
Copital (Frente al MATADERO) 

e ROSARIO: Calle SAN MARTIN: 1371 


